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DP-X9O1 er DP-8020 CD-Spieler 


ш Direktanschluß an Verstärker mit D/A-Wandler (z.B. DA-9010) W Optische und W Zwei lineare 20-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) mit ,,ОРАС H E 20-Bit- 
koaxiale Digitalausgänge W Zentral angeordneter Laserabtaster mit niedrig lie- Digitalfilter mit 8fach-Oversampling MOptischer Digital-Ausgang IB Zentral 
gendem Schwerpunkt und Linearmotor W Kürzestmögliche Signalwege (,,Logical angeordneter Laserabtaster mit tiefliegendem Schwerpunkt und Linearmotor 

Flow Construction”) ва Mehrfachbedämpfung в Super Optimum Servo Control” m ‚Super Optimum Servo Control” ва Fernbedienung für alle Funktionen 

E IR-Fernbedienung für З Wiedergabebetriebsarten, Direkttitelzugriff über 20 ш Fernbedienbare Lautstärkeregelung über Servomotor W 20-Tasten-Direkttitelwahl 
Tasten, automatische Programmeditierung, Wiedergabewiederholung, Indexsuche W Automatische Programmeditierung W Random-Play, wobei ein Zufallsgenerator 
ш Titel-/Gesamtspielzeit-Display ва Abschaltbares Display в Aluminiumguß- die Titel wählt. MAbschaltbares Display W Gesamtklirrfaktor 0,0013% (1 kHz) 


halterung für. Laserabtaster ва Konstruktion mit hoher Festigkeit MM ‚Dynamic 
Strut Suspension” W Punktgelagertes Chassis 






Vollversticrriker 





DA. OCH) O Vollverstárker mit Digitaleingängen 
m? х 175 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 340 Watt an 2 Ohm 
(EIA) Zwei lineare 18-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) mit DPAC- und 
Zweifach-Quarz-PLL-Schaltung ва Digitalfilter mit Bfach-Oversampling W IR- 
Fernbedienung für Wahl von D/A-Wandler, „Source Direct”, Lautstärke und 
Stummschaltung W Diskret aufgebaute Leistungsendstufe MParalleler 2stufiger 
Gegentakt-verstärker in Darlington-Anordnung RW. Pure Signal Ground Line” 

ш Logical Flow Construction’ W Geeignet für alle digitalen Eingangssignale 

E Source Direct''-Wàhler W Aufnahmeausgangswähler (REC OUT) ва ММ/МС- 
Tonabnehmerwähler MGroßzügig dimensionierte Stromversorgung 





KA-5O4OR Vollverstärker mit Fernbedienung 
E? x 140 W DIN (1 kHz) an 4 Ohm; 2 х 90 W IEC/NF an 8 Ohm 

E Gesamtklirrfaktor 0,7% von 63 Hz—12,5 kHz (ІЕС/МЕ), 8 Ohm 2 x 210 W 
an 2 Ohm (EIA) Mlnfrarot-Systemfernbedienung W Hochwertige. Darlington- 
Verstärkerschaltung MAcht Ausgangstransistoren im parallelen Gegentakt 

E Rauscharme Relais-Eingangswahlschalter ва Седеп Masse isolierte Signalleitung 
W Logical Flow-Auslegung W Source Direct-Schälter W Rec Out-Wahlschalter 








KA-5O2O Vollverstärker 
2х 80 Watt, 8 Ohm, 20 Hz, bis 20 kHz, Gesamtklirrfaktor unter 0,03% 
(ІНЕ) 2 x 145 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 210 Watt an 2 Ohm 
(ЕТА). Zweistufiger Darlington-Verstärker mit parallelen Gegentakt-Leistungs- 
transistoren W Netztransformator mit 300 VA RW. Риге Signal’'-Masseleitung 

W Source Direct’'-Schalter MEin-/Ausgänge für drei Bandgeräte RW. ber Out'' 
ua MIM/MC-Tonabnehmerwähler W Loudness W Muting-Schalter в Subsonic-Filter 
E Logical Flow Construction’’ mit kürzestmöglichen Signalwegen W Punktgela- 
gertes Chassis 





о | 


KA-3O2O Vollverstärker 
2х 45 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Gesamtklirrfaktor unter 0,0590 (IHF), 
2-х 60 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 85 Watt an 2 Ohm (EIA) 

ш 7weistufiger Darlington-Verstärker ва Netztransformator mit 150 VA W ‚Pure 
Signal''-Masseleitung W ‚Source Direct’’-Schalter MM Bandüberspielung in beiden 


Richtungen W; Rec Out”’-Wähler W Loudness MLautsprecherpaare A+B RW. опса! 


Flow Construction’ mit kürzestmöglichen Signalwegen в Punktgelagertes Chassis 


- — еза T =s Be 


KA-7O2O Vollverstarker 

E? x 100 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Gesamttflirrfaktor unter 0,008% (IHF), 
2 x 175 Watt (DIN, 4 Ohm) IgDynamikleistung 2 х 380 Watt an 2 Ohm (EIA) 

ш Symmetrische Signalführung im „Source Direct”’-Betrieb W Symmetrischer 
Lautstärkeregler mit sechsfacher Pegelregelung W Zwei Netztransformatoren 

ш Zweistufiger Darlington-Verstärker mit parallelen Gegentakt-Leistungstransistoren 
m ‚Source Direct''-Schalter MEin/Ausgänge für drei Bandgeräte BW. Риге Signal- 
Masseleitung MVergoldete Anschlußbuchsen 8 , Sigma Drive B'' W Loudness- 
Schaltung Æ Mono/Stereo-Schalter 





KA-AO4OR Vollverstärker mit Fernbedienung 
m? x 90 W DIN (1 kHz) an 4 Ohm; 2 х 70 W IEG/NF an 8 Ohm 

E Gesamtklirrfaktor 0,7% von 63 Hz—12,5 kHz (IEC/NF), 8 Ohm W Dynamische 
Ausgangsleistung: 2 x 140 W an 2 Ohm (EIA) Mlnfrarot-Systemfernbedienung 
E Rauscharme Relais-Eingangsschalter в Седеп Masse isolierte Signalleitung 

E Logical Flow-Auslegung MSource Direct-Schalter в Вес Out-Wahlschalter 








KA-4O2O Vollverstärker 

E? < 60 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Gesamtklirrfaktor unter 0,05% (ІНЕ), 

2 x 100 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 140 Watt an 2 Ohm 

(EIA) Ва Zweistufiger Darlington-Verstärker MM Netztransformator mit 200 VA 

ва Риге Signal’’-Masseleitung W ‚Source Direct'’-Schalter MBandüberspielung in 
beiden Richtungen II ‚Rec Out" IMM/MC-Tonabnehmerwähler W Loudness 

ш 30-dB-Stummschaltung MLautsprecherpaare A+B IB, Logical Flow Construc- 
tion” mit kürzestmöglichen Signalwegen в Punktgelagertes Chassis 





KA-1 ОЗО Vollverstärker 
ш2 > 65 W (DIN, 8 Ohm) MAnsteuerung hoher. Lasten möglich W ,,Logical Flow 
Construction’ 8. CD Direct”'-Schalter ва Zwei Bandeingange E Aufwendiger 
Überlastungsschutz W Loudness W Muting-Schalter MLautsprecherpaare A+B 

E Kopfhörerausgang 






Vollversticrriker 





DA. OCH) O Vollverstárker mit Digitaleingängen 
m? х 175 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 340 Watt an 2 Ohm 
(EIA) Zwei lineare 18-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) mit DPAC- und 
Zweifach-Quarz-PLL-Schaltung ва Digitalfilter mit Bfach-Oversampling W IR- 
Fernbedienung für Wahl von D/A-Wandler, „Source Direct”, Lautstärke und 
Stummschaltung W Diskret aufgebaute Leistungsendstufe MParalleler 2stufiger 
Gegentakt-verstärker in Darlington-Anordnung RW. Pure Signal Ground Line” 

ш Logical Flow Construction’ W Geeignet für alle digitalen Eingangssignale 

E Source Direct''-Wàhler W Aufnahmeausgangswähler (REC OUT) ва ММ/МС- 
Tonabnehmerwähler MGroßzügig dimensionierte Stromversorgung 





KA-5O4OR Vollverstärker mit Fernbedienung 
E? x 140 W DIN (1 kHz) an 4 Ohm; 2 х 90 W IEC/NF an 8 Ohm 

E Gesamtklirrfaktor 0,7% von 63 Hz—12,5 kHz (ІЕС/МЕ), 8 Ohm 2 x 210 W 
an 2 Ohm (EIA) Mlnfrarot-Systemfernbedienung W Hochwertige. Darlington- 
Verstärkerschaltung MAcht Ausgangstransistoren im parallelen Gegentakt 

E Rauscharme Relais-Eingangswahlschalter ва Седеп Masse isolierte Signalleitung 
W Logical Flow-Auslegung W Source Direct-Schälter W Rec Out-Wahlschalter 








KA-5O2O Vollverstärker 
2х 80 Watt, 8 Ohm, 20 Hz, bis 20 kHz, Gesamtklirrfaktor unter 0,03% 
(ІНЕ) 2 x 145 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 210 Watt an 2 Ohm 
(ЕТА). Zweistufiger Darlington-Verstärker mit parallelen Gegentakt-Leistungs- 
transistoren W Netztransformator mit 300 VA RW. Риге Signal’'-Masseleitung 

W Source Direct’'-Schalter MEin-/Ausgänge für drei Bandgeräte RW. ber Out'' 
ua MIM/MC-Tonabnehmerwähler W Loudness W Muting-Schalter в Subsonic-Filter 
E Logical Flow Construction’’ mit kürzestmöglichen Signalwegen W Punktgela- 
gertes Chassis 





о | 


KA-3O2O Vollverstärker 
2х 45 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Gesamtklirrfaktor unter 0,0590 (IHF), 
2-х 60 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 85 Watt an 2 Ohm (EIA) 

ш 7weistufiger Darlington-Verstärker ва Netztransformator mit 150 VA W ‚Pure 
Signal''-Masseleitung W ‚Source Direct’’-Schalter MM Bandüberspielung in beiden 


Richtungen W; Rec Out”’-Wähler W Loudness MLautsprecherpaare A+B RW. опса! 


Flow Construction’ mit kürzestmöglichen Signalwegen в Punktgelagertes Chassis 


- — еза T =s Be 


KA-7O2O Vollverstarker 

E? x 100 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Gesamttflirrfaktor unter 0,008% (IHF), 
2 x 175 Watt (DIN, 4 Ohm) IgDynamikleistung 2 х 380 Watt an 2 Ohm (EIA) 

ш Symmetrische Signalführung im „Source Direct”’-Betrieb W Symmetrischer 
Lautstärkeregler mit sechsfacher Pegelregelung W Zwei Netztransformatoren 

ш Zweistufiger Darlington-Verstärker mit parallelen Gegentakt-Leistungstransistoren 
m ‚Source Direct''-Schalter MEin/Ausgänge für drei Bandgeräte BW. Риге Signal- 
Masseleitung MVergoldete Anschlußbuchsen 8 , Sigma Drive B'' W Loudness- 
Schaltung Æ Mono/Stereo-Schalter 





KA-AO4OR Vollverstärker mit Fernbedienung 
m? x 90 W DIN (1 kHz) an 4 Ohm; 2 х 70 W IEG/NF an 8 Ohm 

E Gesamtklirrfaktor 0,7% von 63 Hz—12,5 kHz (IEC/NF), 8 Ohm W Dynamische 
Ausgangsleistung: 2 x 140 W an 2 Ohm (EIA) Mlnfrarot-Systemfernbedienung 
E Rauscharme Relais-Eingangsschalter в Седеп Masse isolierte Signalleitung 

E Logical Flow-Auslegung MSource Direct-Schalter в Вес Out-Wahlschalter 








KA-4O2O Vollverstärker 

E? < 60 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, Gesamtklirrfaktor unter 0,05% (ІНЕ), 

2 x 100 Watt (DIN, 4 Ohm) MDynamikleistung 2 x 140 Watt an 2 Ohm 

(EIA) Ва Zweistufiger Darlington-Verstärker MM Netztransformator mit 200 VA 

ва Риге Signal’’-Masseleitung W ‚Source Direct'’-Schalter MBandüberspielung in 
beiden Richtungen II ‚Rec Out" IMM/MC-Tonabnehmerwähler W Loudness 

ш 30-dB-Stummschaltung MLautsprecherpaare A+B IB, Logical Flow Construc- 
tion” mit kürzestmöglichen Signalwegen в Punktgelagertes Chassis 





KA-1 ОЗО Vollverstärker 
ш2 > 65 W (DIN, 8 Ohm) MAnsteuerung hoher. Lasten möglich W ,,Logical Flow 
Construction’ 8. CD Direct”'-Schalter ва Zwei Bandeingange E Aufwendiger 
Überlastungsschutz W Loudness W Muting-Schalter MLautsprecherpaare A+B 

E Kopfhörerausgang 


Receiver 


KEN ee 


КР-М9ОЗО AV-Receiver ) 
E Vordere Kanäle 2 х 150 Watt Ausgangsleistung (Stereo, DIN, 8 Ohm) bzw. 3 х 75 
Watt (Surround, ІНЕ, 8 Ohm), hintere Surround-Kanäle 2 х 20 Watt (ІНЕ, 8 Ohm) 
WE ІА-5уѕїет Fernbedienung MStabilisierte VIG-Stromversorgung für den Verstärker 
W6 Speicherplätze für Systemvoreinstellungen W6 gespeicherte DSP-Surround- 
schallfeldmuster W Digitaler Dolby*-Pro-Logic-Surround-Decoder W Automatische 
Balanceregelung des Eingangssignals ва Motorgetriebener Lautstärkeregler g, CH 
Оігесі''- und „Line Straight'’-Schalter ва Paralleler A/B-Lautsprecheranschluß 
W Prüftongenerator MEinstellbare Digital-Verzögerungsleitung W S-VHS-Ein-/Ausgang 
(separate Y/C-Signalverarbeitung) MVideo-Überspielen W Einstellung der Empfangs- 
frequenz über Zehnertasten W30 UKW/MW-Festsenderspeicher W Abspeicherung 
von Мате ү sender und DSP-Schallfeldmuster W Vorverstärkerausgang für 
interen Kana 





KR-V7030 AV-Receiver 


W Vordere Kanäle 2 х 120 Watt Ausgangsleistung (DIN, 8 Ohm) bzw. 3 x 65 Watt 
(Surround, ІНЕ, 8 Ohm), hintere Surround-Kanäle 2 х 15 Watt (ІНЕ, 8 Ohm) IBSta- 
bilisierte VIG-Stromversorgung für Verstärker W4 Speicher für Systemvoreinstellun- 
gen MDolby-Pro-Logic-Surround-Decoder (Normal/Wide/Phantom) IBIR-Fernbedie- 
nung für alle Funktionen W Motorgetriebener Lautstärkeregler 8. CD Direct'’- und 
„Line Straight''-Schalter I Paralleler A/B-Lautsprecheranschluß ва Prüftongenerator 
MmDigital-Verzögerungsleitung für ‚Dolby Time Link” Video-Überspielen MEinstel- 
lung der Empfangsfrequenz über Zehnertasten 20 UKW/MW-Festsenderspeicher 
E Abspeicherung von Sendernamen 





КР-А5О2О UKWIMW-Receiver mit IR-Fernbedienung 


ш2 х 70 Watt (DIN, 8 Ohm) IBIR-Fernbedienung W7 Eingänge einschließlich 
„CD Direct’; und 2 Videoton-Eingäange MMonitorschalter für Tape 2 

E Fernbedienbare Lautstärkeregelung über Servomotor MQuarz-PLL- 
oynthesizer- Tuner W20 UKW-/10 M\V-Festsenderspeicher mit Sendersuchlauf 
m Frequenzdirekteingabe mit Zifferntasten ва Automatische Digitalabstimmung 
ш Großes Fluoreszenz-Punktmatrix-Mehrfachdisplay ва A/B-Lautsprecherwähler 
MLoudness-Baßanhebung в Stummschaltung W Kopfhörerbuchse 

E Sicherung für Festsenderspeicher 





КЕКТИ? Ge = 





KR-V8O3O AV-Receiver 


MVordere Kanäle 2 x 140 Watt Ausgangsleistung (DIN, 8 Ohm) bzw. 3x 75 Май 
(Surround, ІНЕ, 8 Ohm), hintere Surround-Kanäle 2 x 15 Watt (ІНЕ, 8 Ohm) E Sta- 
bilisierte VIG-Stromversorgung für Verstärker W4 Speicher für Systemvoreinstellun- 
gen MDolby-Pro-Logic-Surround-Decoder (Normal/Wide/Phantom) MI Automatische 
Balanceregelung des Eingangssignals bei Dolby-Surround MIR-Fernbedienung für 
alle Funktionen MMotorgetriebener Lautstärkeregler 8. CD Det" und ‚Line 
Straight'’-Schalter MParalleler A/B-Lautsprecheranschluß ва Prüftongenerator 
MDigital-Verzögerungsleitung für ‚Dolby Time Link” MVideo-Überspielen WEinstel- 
lung der Empfangsfrequenz über Zehnertasten W20 UKW/MW-Festsenderspeicher 
E Abspeicherung von Sendernamen 





KR-V6O30 AV-Receiver 

E Vordere Kanäle 2 x 120 Watt Ausgangsleistung (DIN, 8 Ohm) MStabilisierte 
VIG-Stromversorgung für Verstärker MIR-Fernbedienung für alle Funktionen 

ш Motorgetriebener Lautstärkeregler ‚CD Direct”'-Schalter MParalleler 
A/B-Lautsprecheranschluß MDigital-Verzögerungsleitung für „‚Dolby Time Link” 
m \Video-Überspielen MEinstellung der Empfangsfrequenz über Zehnertasten 

m 20 UKW/MWV-Festsenderspeicher 


a mn ri и 


iisas 





KR -A4O2O UKW/MW-Receiver mit Mikroprozessorsteuerung 
ш? x 45 Watt (DIN, 8 Ohm) W5 Eingänge einschließlich. . CD Direct und 
Videoton-Eingang MBandmonitorschalter  Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 

E 20 UKW-/10 MWV-Festsenderspeicher mit Sendersuchlauf в Frequenzdirekt- 
eingabe mit Zifferntasten ва Großes Fluoreszenz-Punktmatrix-Mehrfachdisplay 
E Getrennte Baß- und Höhenregler MLoudness-Baßanhebung W A/B- 
Lautsprecherwähler MKopfhörerbuchse W Sicherung für Festsenderspeicher 


* Dolby Ist eln Warenzeichen der Dolby Laboratories. 


Cassettendeck 








KX QO] O 3-Kopf-Cassettendeck mit Doppel-Gapstan 
| ee s und Dolby-HX-Pro 

ш Amorphmetallkopf Œ Super-TLLE-Konstantstrom-Aufnahmekopfverstärker 

mm Logiksteuerung aller Funktionen M Drei Motoren mit Doppel-Gapstanantrieb іп 
geschlossener Band-Schleife W Rauschunterdrückung Dolby B/C W Automatisches 
Bandkalibrierungssystem (ATCS) BIR. Fernbedienung auch für ATCS 

ш Fluoreszenz-Display mit linearem Zähler Œ Automatische Bandsortenwahl 
BMX Her MLaufwerk mit hoher Laufruhe W Bandstabilisator W, Pure Signal 
Ground Line' W; Logical flow Construction” 





КХ-5ОЗО Саѕѕейепдеск mit Dolby-HX-Pro 


ш 3 Motoren IB Vollogiksteuerung-Laufwerk ва Bandstabilisator ва Dolby-HX-Pro 

ш Dolby-Rauschunterdrückung B/C W Abspeicherbare Vormagnetisierungseinstellúng 
ш Titel-Anspielfunktion в A-B-Sequenzwiederholung W Multiplexfilter-Schalter 

m Display-Ein-/Aus-Schalter ва Direktsuchsystem für 16 Programmtitel (DPSS) mit 
Titelwiederholung W „Peak-Search“-Funktion  Systemfernbedienbar 





KX-5530 Cassettendeck mit Dolby-HX-Pro 


ш Autoreverse-Laufwerk mit Vollogiksteuerung W Bandstabilisator MM Dolby-HX-Pro 
mDolby-Rauschunterdrückung B/C ва Abspeicherbare Vormagnetisierungseinstellung 
W A-B-Sequenzwiederholung W Multiplexfilter-Schalter ва CCRS-Fähigkeit IB Ein-/ 
Ausblenden von Titeln MDirektsuchsystem für 16 Programmtitel (DPSS) mit Titel- 
wiederholung MTitel-Anspielfunktion W Systemfernbedienbar 





Doppelcassettendeck mit Dolby- 


KX-W6030 Rauschunterdrückung B/C 


m Abwechselnde Aufnahme mit beiden Autoreverse-Laufwerken W Vollogiksteuerung 
BICCRS-Aufzeichnung mit normaler/hoher Geschwindigkeit ва Titel-Anspielfunktion 
(A-Laufwerk) IB Automatischer Bandsortenwähler ва Multiplexfilter-Schaltautomatik 

E Überspielen mit normaler/hoher Geschwindigkeit W DPSS-Suche für 16 Fro- 
grammtitel mit Wiederholung W Automatische Aufnahmestummschaltung W System- 
fernbedienbare. Synchronaufzeichnung 





SH | = | RC-X7030 
КХ-7ОЗО 3-Kopf-Cassettendeck mit Doppel-Capstanantrieb 


E 3-Kopf-System mit Hinterbandkontrolle W Doppel-Capstanantrieb in geschlossener 
Schleife #3 Motoren W Logiksteuerung-Laufwerk W Bandstabilisator Ей Dolby-HX- 
Pro Wahl der Dolby-Rauschunterdrückung B/C über Fernbedienung IBIR-Fern- 
bedienung für alle Funktionen einschließlich Cassettenauswurf als Sonderzubehör 
erhältlich (RC-X7030) ш Abspeicherbare \/ormagnetisierungseinstellung 
(fernbedienbar) IB Titel-Anspielfunktion IM A-B-Sequenzwiederholung (fernbedienbar) 
ш Multiplexfilter-Schalter MDisplay-Ein-/Aus-Schalter (fernbedienbar) 

ва Direktsuchsystem für 16 Programmtitel (DPSS) 8. .Peak-Search”-Funktion 






- Е. 


КХ-ЗОЗО Cassettendeck mit Dolby-HX-Pro 


ш2 Motoren ш Vollogiksteuerung-Laufwerk ва Dolby-HX-Pro W Dolby-Rauschunter- 
drückung B/C ва Systemfernbedienbar IB Fluoreszenz-Display W „Peak-Search”- 
Funktion ва Multiplexfilter zuschaltbar ва Direktsuchsystem für 16 Programmtitel 
(0Р55) mit Titelwiederholung 


KX-W8EOS3O Doppelcassettendeck mit Dolby-HX-Pro 

E Abwechselnde Aufnahme mit beiden Autoreverse-Laufwerken Ей Gleichzeitige 
Aufzeichnung einer Programmaquelle auf beiden Laufwerken MVollogiksteuerung 
ш Dolby-HX-Pro MDolby-Rauschunterdrückung (B/C) W Automatische Vormagneti- 
sierung (A/B) IgCCRS-Funktion (А/В) W Elektronisches Zählwerk IB Titel-Anspiel- 
funktion (A-Laufwerk) MM Automatischer Bandsortenwähler ва Multiplexfilter-Schalter 
E CCRS-Aufzeichnung mit hoher Geschwindigkeit IM Direktsuchsystem für 16 Pro- 
grammtitel (DPSS) mit Rückspulwiedergabe, Wiedergabe mit Leerstellenübersprung, 
Titelwiederholung und Wiedergabestop bei Zählernull ва Systernfernbedienbare 
Synchronaufzeichnung 





KX W203 Doppelcassettendeck ‚mit Dolby- 

т, Rauschunterdrückung BIL 

Wiwel Single-Laufwerke (1x Aufnahme/Wiedergabe, 1х Wiedergabe) 

ш \Vollogiksteuerung IgGCCRS-Aufzeichnung mit normaler/hoher Geschwindigkeit 

Ва Titel-Anspieldurchgang (Laufwerk А) Automatischer Banasortenwähler 

ш Multiplexfilter-Schaltautomatik MÜberspielen mit normaler/hoher Geschwindigkeit 
mDPSS-Suchlauf für 16 Programmtitel W Automatische Aufnahmestummschaltung 
ва Systemfernbedienbare Synchronaufzeichnung 





KENG маз beet 


DX-7 


KENWOOD 


BP-A7 











Tragbarer DAT-Spieler 


E Uitrakompakte Bauweise und geringes Gewicht 
m Serial Copy Management System’ (SCMS) 
W Hochwertiger. 1-Bit-D/A-Wandler E Schnelle 
Subcode-Editierfunktionen W Direktes Uberspielen 
von digitalen Signalquellen 3 Abtastirequenzen: 
32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz WKabelfernbe- 
dienung, Netzadapter, Mini-Buchse, analoge/ 
digitale Line-Anschlüsse 


A’D-Wandler-Netzteil für DX-7 


ш Aufladbarer Akkusatz W Für 2 
Stunden Dauerwiedergabe oder-2 
Stunden Mikrofonaufzeichnung 

W integrierter A/D-Wandler ermöglicht 
Aufnahmen von analogen Signalquellen 


DX-7030 DAT-Recorder 


m Serial Copy Management System’ (SCMS) IB 1-Bit-D/A-Wandler mit „Noise 
Shaping’' 3. Ordnung W Hochpräziser Haupttaktgeber W Zweifach-PLL-Schleife 

ш i-Bit-A/D-Wandler. mit „Noise Shaping’ 4. Ordnung I „Digital Pulse Axis 
Control" (DPAC) @3 separate Quarzoszillatoren für Abtastung mit 32 kHz, 44,1 
kHz und 48 kHz Œ Zentral- angeordnetes Laufwerk MStabiler Aufbau und 1,6 mm 
dicke Stahlbodenplatte W Schneller DPSS-Suchlauf mittels U-TOC-Menü в о 
separate Stromversorgungsteile W D/A-Monitor zur Verwendung als externe 
Wandierstufe шй Subcode-Editierfunktionen MIIR-Fernbedienung für alle Funktionen 








Autobatterie-Adapter 
MZum Betrieb von 
Modell DX-7 über de 
Autobätterie (Anschluß 
an Zigarettenanzünder) 

















KT- 7020 UKWIWW-Tuner mit Quarz-Synthesizer und 4D-System 


mDLRC-Schaltung W DLLD-Demodulator MDECC-Schaltung zur ZF- 
Verzerrungskompensierung g DPD-Decoder ва ‚Pentacle”-Stromversorgung 

ш Nikroprozessorgesteuerte ,,Active Reception Control” für UKW (HF und ZF) 

E Separate Wähler für HF-Empfindlichkeit (Nah-/Fernempfang) und ZF-Bandbreite 
(breit/schmal) ва Festsenderspeicher für 20 Stationen Abstimmung über 
Drehknopfimpulse W Automatische Abstimmung W Aufnahmepegeleinstellung 
E Timer-Programmierung für drei Sender 








KT-6O4O Quarz-Synthesizer-Tuner 


ш Festsenderspeicher für 39 Stationen W Dreistufige UKW-ZF-Bandbreitenumschal- 
tung (breit/normal/schmal) ва HF-Aufbereitung W Aktive Empfangsoptimierung 

E Hochwertige Eingangsstufe MDLRC ШОШО ва DCC ва Pentagonale Stromversor- 
gung ва Programmierbare Stationsnamen W Festsender-Anspieldurchgang über Jóg- 
Scheibe W З Stationen für Timer-Abruf W Große Feldstärke-/Sendermitten-Anzeige 

m Geeignet für Systemfernbedienung W Infrarot-Fernbedienung als Zubehör erhältlich 
(RC-T6040%) 


AG-T6040X 
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KT-2O3OL Quarz-Synthesizer-Tuner mit Timer 


E Programm-Timer für 6 Schaltzyklen pro Woche W 30 UK\W/MW/LW-Festsender 
ш Abspeicherung von Sendernamen (SNPS). Einstellung der Empfangsfrequenz 
über Zehnertästen MFestsender-Suchlauf W Abstimmautomatik W Aufruf des letzten 
eingestellten Kanals MTimer-Kalender gültig bis 2099 в 60-Minuten-Ausschalt- 
Timer W Fluoreszenz-Display MI Systemnfernbedienbar 





KT-5O2OL UKWIWWILW-Tuner mit Quarz-Synthesizer 


E DLRC-Schaltung ImDLLD-Demodulator I. Pentacle''-Stromversorqung 

E Quarz-PLL-Synthesizer MFestsenderspeicher für 20 Stationen W UKW-ZF- 
Bandbreitenwähler (breit/schmal) W Automatische und manuelle Digitalab- 
stimmung. M Automatische Unterdrückung des Zwischensenderauschens 

E \ehriach-Fluoreszenz-Display 









KT- ТОЗО]. Quarz-Synthesizer-Tuner 


E30 UKWIWMW/LW-Festsender Ж Einstellung der Empfangsfrequenz über Zehnerta- 
sten MFestsender-Suchlauf W Abstimmautomatik W Aufruf des letzten eingestellten 
Kanals IgFluoreszenz-Display ва Systemfernbedienbar 


Plattenspieler 





Plattenspieler mit Quarz-Direktantrieb und 


KD-803 automalischem Tonarmlift 


E Direktantrieb mit ‚Dynamic Centre Lock MQuarz-PLL-Servodrehzahlregelung 

E Schlitz- und kernloser Gleichstrornmotor mit hohem Drehmoment E Plattenteller 
aus Aluminiumguß W Massive Aluminium-Rahmenkonstruktion mit integriertem 
Chassis MHochpräziser 245-mm-J-Tonarm (10 mm ф) mit trapezförmiger Halterung 
E Universal-Tonabnehmerkopf MOhne Tonabnehmer W Punktgelagertes Gehäuse 
mit großen stoßdampfenden Gerätefüßen MZwei Drehzahlen MiKlavierlackoberfläche 
ш Gleichlaufschwankungen 0,03% (DIN) MRumpel-Fremdspannungsabstand 

— 80 dB (DIN, bewertet) 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Tangentialabtastung 


KD-402C 


ll Direktantrieb mit F&G-Servomotor W Tangentialtonarm W Mikroprozessorgesteuerte 
Bedienung I Cueing- und Richtungstasten W Wiederholtaste I Zwei Drehzahlen 

ш Systemiernbedienbar W Gleichlaufschwankungen 0,1 90 (DIN) ва Rumpel-Fremd- 
spannungsabstand - 68 dB (DIN, bewertet) 








KD-50] O Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb 


ш Direktantrieb mit FG-Servomotor MQuarz-PLL-Servodrehzählregelung 

E Vibrationsfeste Konstruktion W Plattenteller mit hoher Trägheit 

ш Nikroprozessorgesteuerte Bedienung W Resonanzarmer, leichter und gerader 
Tonarm W Zwei Drehzahlen MGleichlaufschwankungen 0,05% (DIN) 

ш Rumpel-Fremdspannungsabstand — 75 dB (DIN, bewertet) 


KD-49] F Vollautomatischer Plattenspieler 


ва Präziser Riemenantrieb ва Tonarmautomatik ш T4P-Tonabnehmer IB Zwei Dreh- 
zahlen ш Cueing-Taste ва Synchronüberspielung W Systemfernbedienbar ва Gleich- 
laufschwankungen 0,05 % (WRMS) ва Rumpel-Fremdspannungsabstand - 68 dB 
(DIN, bewertet) 





Graphic-Equalizer 





GE-] ТОО 12-Band-Graphic-Equalizer 


ш Kanalgetrennte Regelung W 12-dB-Einstellbereich W 12-Band-Fluoreszenz- 
Spektrumanalysator mit getrennter oder gleichzeitiger Kanalanzeige W Hallverstärker 
mit Display ш Verzögerungs- (Echo) und Tiefen-Funktion (Duett) ва Band-Aufzeich- 
nung mit allen Effekten W Bidirektionales Überspielen und Mithörkontrolle ва Kurven- 
umkehrung W Pegelabsenktaste (- 6 dB) MLED-Anzeigen ап den Schiebereglern 


GE-7O3O Intelligenter 14-Band-Graphic-Equalizer 


Ш 14 Frequenzbänder (elektronisch) I Fluoreszenz-Spektralanalysator für 27 Bänder 
W Menüwahl für sechs feste Equalizerkurven mit jeweils fünf Mustern 

ш Akustikeinstellungen für Normal-, Kopfhörer- und Autowiedergabe W Fünf pro- 
grarnmierbare Equalizerkurven W Parametereinstellung bei drei Frequenzbändern mit 
geringer/hoher Flankensteilheit und Speicher für drei Voreinstellungen W Equalizer- 
Shuttle-Regler W Demo-Funktion W Abtastung der Voreinstellung mit Pegelhaltung 
E NMikrofonmischer W Equalizer-Aufnahmeschalter 


GE-5020 Elektronischer 7-Band-Graphic-Equalizer 


ш Kanalgetrennte Regelung M6/12-dB-Einstellbereich W 7-Band-Fluoreszenz- ` 
Spektrumanalysator mit getrennter oder gleichzeitiger Kanalanzeige W Speicher für 
10 Equalizerkurven - 5 fest, 5 programmierbar в Anzeigepegeleinstellung 

ш Kurvenumkehrung W Equalizer-Aufnahmetaste W Line- und Band-Eingänge 

ш Systemfernbedienbar 


System-Fernbedienung 
Automatikfunktion, LLRS und CD-Spitzenpegelsuche 


CCRS und CD-Spitzenpegelsuche 

Bei der GCRS-Funktion dient ein Mikroprozessor im CD-Spieler 
zum Lokalisieren des Spitzenpegels auf der CD, worauf dann auto- 
matisch der Signalpegel für das Überspielen auf ein GCRS-fähiges 
Gassettendeck eingestellt und an der Pegelanzeige des Decks 
angezeigt wird. 

Die Funktion CD-Spitzenpegelsuche wirkt wie CCRS, wobei 
jedoch auch an normalen Gassettendecks der Aufnahmepegel 







DP-8020 е 









angezeigt wird, so daß er sich von Hand einstellen läßt. 
Ee, Mit der schnellen CCRS-Funktion schließlich kann automatisch mit 
hoher Geschwindigkeit auf Doppel-Cassettendeck überspielt werden. 
DP-7030 @ ж 
=== (ei AUTOMATIKFUNKTION 
(ж) CCRS 
(А ) SCHNELLE CCRS-FUNKTION 
DP-5030 ө ж (PS) PS-FUNKTION (,,Peak Search”) 
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DP-M6630 @ ж А : aan © * A KT-1030L e GE-5020 @' | KD-491F Ф - 
CD-SPIELER CASSETTENDECK TUNER GRAPHIC-EQUALIZER ` PLATTENSPIELER . 


Fernbedienung und Automatikfunktion 
Modelle mit XR- oder XS-Buchsen ermöglichen 
die Steuerung fernbedienungsfähiger 
Kenwood-Komponenten über eine automatische 
Steuerfunktion, mit der man direkt zwischen деп 
einzelnen Programmauellen umschalten kann, 
ohne die Eingangswähler am Receiver zu 
betätigen. So ist z.B. (bei eingelegter Cassette) 
durch Drücken der entsprechenden Taste der 
direkte Übergang einer laufenden Programm- 
quelle auf Cassettenwiedergabe möglich. 

Diese Funktion Kann sowohl über die Fernbe- 
dienung als auch am Receiver ausgelöst werden. ` 


(Fernbedienung ohne Automatikfunktion 


М, 
ч * 


Lautsporechersystem 


LS-77OE 2-Weg-Lautsprechersystem 





E Spitzenbelastbarkeit 110 W Im200-mm-Tieftoëner W Vibrationsarme Dämpfer aus 


zwei Schichten W Urethan-Randsicke I825-mm-Hochtëner mit weicher Tetlon-Poly- 


imid-Kalottenmembran W Hochwertige Frequenzweiche für geringes Übersprechen 
und niedrige Vibration MiBaßreflexsystem mit hinterer Schallöffnung W Schallwand 
mit abgerundeten Kanten ва Kompakter Regallautsprecher W4 Ohm Impedanz 


E Übertragungsbereich 45 Hz bis 20 kHz 





15-65 3-Weg-Lautsprechersysiem 


ш Spitzenbelastbarkeit 80 W ва 200-mm-Konustieftöner W 80-mm-Konushochtöner 
E 50-mm-Super-Konushochtöner W Baßreflex-Regallautsprecher ва Übertragungs- 
bereich 40 Hz bis 20 kHz ва Wirkungsgrad 89 dB/W/1 m ва Hochwertige Gehäuse- 
oberfläche 8 Ohm Impedanz 





“Silent Duct'"-Schallkanal 


RC-X7O3O 


Infrarot-Fernbedienung für 
KX-7030 

MFernbedinung für alle 
Funktionen M Auto Bias mit 
Preset MWähler für Dolby- 
Rauschunterdrückung B/C 
E A-B-Sequenzwiederholung 


па \Wähler für Display-Anzeige 


(Ein/Aus/Abblendung) 
т Motorgetriebener 
Gassettenauswurf 


CM-5ES Surround ашыйк 


MiSpitzenbelastbarkeit 40 W Im10-cm-Vollba- 
reichlautsprecher MBaäßreflexsystem mit 








15-85 3-Weg-Lautsprechersystem 


E Spitzenbelastbarkeit 100 W ва 200-mm-Tieftöner mit Polypropylen-Konus 

E 100-mm-Mitteltöner mit Polypropylen-Konus W 25-mm-Kalottenhochtöner в Baß- 
reflex-Regallautsprecher W Ubertragungsbereich 35 Hz bis 20 kHz ва Wirkungsgrad 
89 dB/W/1 m ва Hochwertige Gehäuseoberfläche m8 Ohm Impedanz 





LS-45 3-Weg-Lautsprechersystem 


` E Spitzenbelastbarkeit 70 W m 160-mm-Konustieftöner W 65-mm-Konushochtöner 


E 30-mm-Super-Hochtöner mit Keramikkalotte ва Baßreflex-Regallautsprecher ва Uber- 
tragungsbereich 50 Hz bis 20 kHz Wirkungsgrad 90 dB/W/1 m ва Höchwertige 
Gehäuseoberfläche W8 Ohm Impedanz 





Stereo-Rack 


SRC-1900 


Stereo-Rack Tur 44-cm- 
Geräte 

mGlasabdeckung ва Rollen 
E Überfläche: Schwarze 
Holzmaserung 





SRM-200 8 


Stereo-Rack für 36-cm- 
Geräte | 
E System-Rack für Midi- 
System MGlastür und 
hochklappbare Deckplatte 
E Rollen 











UD-Q9O ULTRA-KOMPAKTES HiFi-SYSTEM 


A-722L UKWIWMWILW-Receiver mit Timer MVierfach-Verstärkung für Raumklang: 2 x 35 W 
für vorn, 2x 18 W für Genter/Presence-(DIN, 1 kHz, an 8 Ohm) Wintrarot- 
Systemfernbedienung W Al-Timer 1 A 2 für Musikwecken IgProgramm-Timer (1 Woche) 
E20 Festsenderplätze WMNatürliche.Baßbetonung- (regelbar) 

GE-722 Digital Graphic Equalizer MSieben Bänder MSpektralanalyse (13 Punkte) 

WE Acoustic Intelligence mit Al AUTO, Al LOUDNESS, Al LINK IgDSP für digitale Raumklang- 
Effekte W Digital Dolby Pro Logic Surround W Movie Logic IgHit Master zum Mitsingen 

ш Raumklang-Schallfeldregelung (ASFC) | 

X-722 Logikgesteuertes Autoreverse-Doppelcassettendeck Dolby B/C NR MICCRS- 
gesteuertes Überspielen von CD MCRLS-Analogaufnahme W Schnellkopieren von CD und 
Cassetten MBias-Autormatik WCO Cross Fade zum-Überblenden 

DP-722 CD-Spieler ШЇ 1-Bit-D/A-Wandler mit achtfachem. Oversampling ва Digitalausgang 
(optisch) W 10-Tasten-Direkttitelwahl und-+10 Taste 
LS-722 Zweiweg-Lautsprecher mit drei Chassis m 150-mm-Tieftöner, 25-mm-Kalotten- 
Hochtöner und 100-mm-Vollbereichskonus für zusätzliche Präsens W Magnetisch 
abgeschirmt 


UD-7O ULTRA-KOMPAKTES HiFi-SYSTEM 


A-522L UKWIMWILW-Receiver mit Timer M2.x37 Watt DIN (1 kHz) an 8 Ohm Mlnfrarot- 
Fernbedienung MMotorgetriebener Lautstärkeregler Zwei Timer-Funktionen für 
Musikwecken MProgramm-Timer (1 Woche) m20 Festsenderplätze Natürliche 
Baßbetonung (regelbar) MMikrofon-Zumischen 

GE-622 Electronic Graphic Equalizer m 14 Bänder MSpektralanalyse (27 Punkte) - 

Шш Acoustic Intelligence mit Al AUTO und Al-LOUDNESS MSpeicher für 20 
Frequenzgangkurven (5 beliebig, 15 fest) SH Master zum Mitsingen ` | 

Х-722 Logikgesteuertes Autoreverse-Doppelcassettendeck MDolby-B/G NR mCCRS- 
gesteuertes Überspielen von CD MICRLS-Analogaufnahme WSchnellkopieren von CD und 
Cassetten Ш Bias-Automatik WCD Gross. Fade zum Überblenden 

DP-722 CD-Spieler W 1-Bit-D/A-Wandler- mit achtiachem Oversampling mDigitalausgand 
(optisch) MM 10-Tasten-Direkttitelwahl und-++10 Taste 

LS-622 Zweiweg-Lautsprecher mit zwei Chassis 8 150-mm-Tieftöner und 25-mm-Kalotten- 
Hochtöner IgMagnetisch abgeschirmt 


U D-5O ULTRA-KOMPAKTES HiFi-SYSTEM 


A-322 Verstärker mit Graphic Equalizer m? x 20 Watt DIN (1 kHz) an 8 Оһт IBinfrarot- 
Fernbedienung W Motorgetriebener Lautstärkeregler W Natürliche Baßbetonung (regelbar) 

E Nikrofon-Zumischen MElectronie Graphic Equalizer mit 7 Bändern MSpektralanalyse (13 
Pünkte)-M Speicher für 15-Frequenzgangkurven (5 beliebig, 10 fest) W Eignung für Al-Timer 
(3-Stufen) | | 

T-322L UKW/MWI/LW-Synthesizer-Tuner mit Timer MTimer für 1 Zyklus 30 
Festsenderplätze: 20 UKW & 10 MW/LW ESchlummerfunktion:, 3 Std. 45 Min. 

X-322 Logikgesteuertes Autoreverse-Doppelcassettendeck MDolby B NR MCCRS- 
gesteuertes Überspielen von CD Minternes Schnellkopieren WCD- Gross Fade zum 
Uberblenden MDPSS-Suchlauf mit Direktzugriff 

DP-322 CD-Spieler MKänalgstrennte 16-Bit-D/A-Wandler mit zweifachem Oversampling 

Ва Programmspeicher für 20 Titel ва Titelkalender 5 

LS-322 Zweiweg-Lautsprecher mit zwei Chassis 8 135-mm-Tieftöner und 50-mm-Konus- 
Hochtöner M Magnetisch abgeschirmt 


| SW-700 Superwoofer 


ш 37 W Ausgangsleistung W Neuentwickelte Spiralform W Getrennt 
schaltbare Beleuchtung M200-mm-Konuslautsprecher W SSB- 
Schaltung 1. Super Subsonic: Bass'') zur Synthesizer-Erzeugung 
zusätzlicher Baßtöne MAlle Funktionen fernbedienbar aW 

W Lautstärkeregelung über Fernbedienung MDrei wählbare Ubernah- 
mefrequenzen .(60/90/120 Hz) MBaßanhebung W Elektronischer 
Lautstärkeregler  Phasenumkehrschalter (normale/umgekehrte 
Phasenlage) 





SONDERZUBEHOR 


KENWOOD 


жы =. 
шаны #= 


k ЕЧ Woon 





M -85O Midi-System mit Fernbedienung 


A-85 AV-Surround-Vollversiärker mit DSP W (Front) 2 70 W, (Surround) 2 x 15 W 
(DIN, 1 kHz, 8 Ohm) MCD-Direktschalter und CD-Aufnahmeschalter RW. Droa 
Presence Surround": 2-Känal- bzw. 4-Kanal-System vorne, 4-Kanal-System vorne/hin- 
ten W Digital Dolby Pro Logic Surround mit Verzögerung MSechs ‚‚Presence'-Vor- 
£instellungen 8. Goat Position" В Al-Syster-Link (‚Audio Intelligence") RW. Hu 
Master'' und „Melody Assist" Zwei Videoton-Ein/Ausgänge MIR-System-Fernbedie- 
nung Œ Motorbetriebener Lautstärkeregler 


T-85L Tuner mit Al-Timer a UKW/MW/LW-Tuner mit Quarz-Synthesizer 30 Fest- 
sender W Wochen-Timer für sechs Schaltzyklen W intelligenter Timer mit zwei Betriebs- 
arten (Al 1/2) 

K-85 Autoreverse-Doppelcassettendeck E Vollogiksteuerung 


mDolby-Rauschunterdrückung B/C ва Dolby HX-Pro (В) ва Amorphkopf W Auto Bias 
MCCRS für automatisches CD-Überspielen m, AI Management Edit“ mit „Fade“, „Erase“ 


| und „Eross-Fade" Schnelles Überspielen von CD auf Band und zwischen den Bändern 


ш Synchronaufnahme 


DP-950 CD-Spieler в Zwei 1-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) a Digitalfilter für 8-fach- 
Oversampling ш 20-Titel-Programm mit Zufallswiedergabe ıTitelverzeichnisdisplay 
IB Titeldirektzuariff über 20 Zifferntasten Zentral eingebautes Laufwerk 


LS-85 Dreiweg-Lautsprechersystem W Spitzenbelastbarkeit 100 W ва 200-mm- 
Tieftöner, 100-mm-Mitteltöner und 25-mm-Kalottenhochtöner 


SONDERZUBEHÖR 

Р-66 Vollautomatischer Plattenspieler 

GE-850 intelligenter 14-Band-Graphic-Equalizer 
СМ-5Е5 Surround-Lautsprecher 

SRM-200 System-Rack 


M-650 Midi-System mit Fernbedienung 


A-65 Vollverstärker W2 x55 W (DIN, 1 kHz, 8 Ohm) WCD-Direktschalter und 
CD-Aufnahmeschalter W7 Audio- алое einschließlich LD/AUX und МІОЕО/ОАТ 

B Elektronische Eingangswahler Œ IR-System-Fernbedienung M Matrix-Surround mög- 
lich 8 Motorbetriebener Lautstärkeregler (fernbedienbar) E Mikrofonzumischung 

E Anschlüsse für 2 Lautsprechersysteme W Stummschaltung 8 Synchron-Schnittstelle 


T-85L Tuner mit Al-Timer ва LUKW/MW/LW-Tuner mit Quarz-Synithesizer 30 Fest- 
sender at Wochen-Timer für sechs Schaltzyklen W Intelligenter Timer mit zwei Betriebs- 
arten (Al 1/2) 


Х-85 Autoreverse-Doppelcassettendeck m Vollogiksteuerung 

ш Dolby-Rauschunterdrückung B/C Dolby HX-Pro (B) ва Amorphkopf ва Auto Bias 

m ССА für automatisches CE- Überspielen m Al Management Edit“ mit „Fade“, „Erase" 
und „Cross-Fade" ва Schnelles Überspielen von CD auf Band und zwisehen den Bändern 
E Synchronaufnahme 


DP-950 CD-Spieler m Zwei 1-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) ва Digitalfilter für 8-Tach- 
Oversampling 20-Titel-Programm mit Zufallswiedergabe ва Titelverzeichnisdisplay 
E Titeldirektzugriff über 20.Zifferntasten W Zentral eingebautes Laufwerk 


15-65 3-Weg-Lautsprechersystem mSpitzenbelastbärkeit 80 W m200-mm-Tieftöner, 
50-mm-Hochtöner und 50-mm-Super-Konushochtöner 


SONDERZUBEHÖR 

P-66 Vollautomatischer Plattenspieler 

GE-850 Intelligenter 14-Band-Graphic-Equalizer 
CM-5ES Surround-Lautsprecher 

SRM-200 System-Rack 





GE-850 Graphic-Equalizer 


ШП 14 Frequenzbänder M27-Band-Spektrumanalysator 
m Al Auto" RW Al Focus’ für-Surround-Funktion 


W Speicher für 15 Equalizerkurven: 5 programmierbar, 


10. fest ва Systemfernbedienbar 


GE-450 Graphic-Equalizer CM-5E5 


E Frequenzbänder mit kanalgetrennter Regelung Surround-Lautsprechersystem 
mSpektrumanalysator W Speicher für 10 Equalizerkurven: E Spitzenbelastbarkeit 40W IB100-mm- 
5 programmierbar, 5 fest MSystemfernbedienbar Vollbereichlautsprecher W Baßreflexsystem mit „Silent 


Duct"-Schallkanal 
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P-66 Vollautomatischer Plattenspieler 
m Riemenantrieb ва Gerader Tonarm mit dynamischer 
Balance WSystemfernbedienbar 











M-450 Midi-System mit Fernbedienung 


A-45 Vollverstärker m2 x 40 W (DIN, 1 kHz, 8 Ohm) MCD-Direktschalter und 
CD-Aufnahmeschalter M7 Audio-Eingänge einschließlich LD/AUX und МІРЕО/ОАТ 

E Elektronische Eingangswähler IIR-System-Fernbedienung MMotorbetriebener Laut- 
stärkeregler (fernbedienbar) MMikrofonzumischung MB Anschlüsse für 2 Lautsprecher- 
systeme Mötummschaltung MSynchron-Schnittstelle 


T-85L Tuner mit Al-Timer a UKW/MW/LW-Tuner mit Quarz-Synthesizer W30 
Festsender mit. Zufallssuche ва Wochen-Timer für sechs Schaltzyklen W Intelligenter 
Timer mit zwei Betriebsarten (Al 1/2) 


X-45 Autoreverse-Doppelcassettendeck MLogiksteuerung MDolby-Rauschunterdrüc- 
kung B/C W Auto Bias MCCRS für automatisches CD-Überspielen g, A Management 
Edit" mit Fade", „„Erase" und Cross Fade’ MSchnelles UÜberspielen von CD auf 

Band und zwischen den Bändern MDPSS-Funktion WSynchronaufnahme В Automa- 

tische Bandsortenwahl MKontinuierlicher Wiedergabewechsel 


DP-950 CD-Spieler Ig7wei 1-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) MDigitalfilter für 8- 
fach-Oversampling W 20-Titel-Programm mit Zufallswiedergabe MTitelverzeich- 
nisdisplay MTiteldirektzugriff über 20 Zifferntasten ва Zentral eingebautes Laufwerk 


[8-45 3-Weg-Lautsprechersysiem WM Spitzenbelastbarkeit 70 W ı160-mm-Tieftöner, 
65-mm-Hachtöner und 30-mm-Superhachtöner mit Keramikkalotte 


SONDERZUBEHÖR 

P-26 Plattenspieler mit automatischer Tonarmrückführung 
GE-450 Elektronischer 7-Band-Graphic-Equaälizer 
ЗАМ-200 Systern-Rack 


M-25 Midi-System mit Fernbedienung 


RXD-25L Receiver mit Doppelcassettendeck und CD-Spieler 

Receiver: MIR-System-Fernbedienung MMotorbetriebener Lautstärkeregler 
fernbedienbar MUKW-/MW-/LW-Synthesizer-Tuner mit Timer в 20 UKW/MW/LW- 
Festsenderspeicher Graphic Equalizer: W Elektronischer 7-Band-Graphic-Equalizer 
E 13-Band-Fluoreszens-Spektrum-Analysator W Zehn Equalizerkurven im Speicher 
Cassettendeck: W Autoreverse-Doppelcassettendeck mit Logiksteuerung WCCRS 
MCCRS-Editierfunktion BICALS-System MRauschunterdrückung Dolby В MDPSS 
CD-Spieler: W Zwei lineare 16-Bit-D/A-Wandler (kanalgetrennt) Zfach-Oversampling 
w20-Titel-Programm mit Zufallswiedergabe MTitelverzeichnis-Display 

LS-25 Dreiweg-Lautsprechersystem für 70 W .Baßreflex-Regallautsprecher 

E 160-mm-Tieftöner, 65-mm-Mitteltöner und 30-mm-Kalottenhochtöner 


SONDERZUBEHÖR 
P-26 Plattenspieler mit automatischer Tonarmrückführung 
SAM-200 System-Rack 











P-26 Halbautomatischer Plattenspieler SRM-2 JO System-Rack für Midi-System 
E Riemenantrieb W Сегадег Tonarm W Automatischer W Сіаѕійг- und hochklappbare Deckplatte W Rollen 
Tonarmrückführung 
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ш Digital-Signal-Prozessor mit folgenden Programmen: „Genre - Normal", P E7 W Vollogiksteuerung Ш Signal-Prozessor mit fester Equalizerkurve 
D PC- „Fusion“, „Pops“ „Rock“, Ja, „Scene - Normal", „Ноте“, „Headphone“, m W Äußerst flach und leicht IgDolby-Rauschunterdrückung B/C 


Tragbarer CD-Spieler „Cruising“ und „Hit Master" W 1-Bit-D/A-Wandler I Akku-Betrieb Tragbarer ш Hochwertiger Amorphmetall-Tonkopf W Fernbedienung W Mikro- 
mit DSP mIR-Fernbedienung W Elektronischer Lautstärkeregler m24-Titelpro- Cassettenspieler kopfhürer und vergoldete Kopfhörerbuchse WMS Sid. Aufladen 
gramm ImAnspielen der Titel MZufallswiedergabe Wiederholung (alle 2 std. Betrieb 


Betriebsarten) LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung „Time Edit"- 
Funktion Æ Digitalausgang ва Abspeichern des letzten Titels ШЇ „Timer 
Alarm“-Funktion W Autobatterieadapter als Sonderzubehör erhältlich 


KENWOOD 








DP 72 MSignal-Prozessor mit schaltbaren Equalizerkurven Zwei D/A- CP E5 M\Vollogiksteuerung ва Signal-Prozessor ва Außerst flach und leicht 

C- Wandler (kanalgetrennt) mit 8fach-Oversampling ва Digitalausgarig > MDoiby-Rauschunterdrückung B W Fernbedienung. IB Mikro- 

Tragbarer CD-Spieler - für Überspielen auf ОАТ m24-Tielprogramm W Zufallswiedergabe Tragbarer kopfhörer W5 Std. Aufladen, 2 Std. Betrieb 
sTitel-/CD-Wiederholung Im Abspielzeit-Editierfunktion m Abspei- Cassetlenspieler 


‘chem des letzten Titels ва Anspielen der Titel ва Drahtlose 
Fernbedienung. Mit Akkumulator m LCD-Display Tasten mit 
Hintergrundbeleuchtung в Ausschaltautomatik ва Deckelverriegelung 


KENWOOD 





mBassbooster a Zwei D/A-Wandler (kanalgetrennt) mit 2їасћ- S550 W Mit Akkubatterie W Empfänger mit Synthesizer-Tuner W 14 Fest- 
DPC-42 Oversampling Im16-Titelprogramm Mänspielen der Titel IgTitél-/ ÇP- sender (7 UKW+7 MW) mit Suchlau! Automatische Festsender- 


Tragbarer CD-Spieler  CD-Wiederholung mAbspeichern des letzten Titels m Mit Tragbares Cassettenradio abstimmung RW Vollogiksteuerung MAutoreverse-Funktion 
Akkubatterie m LCD-Display/Tasten mit Hintergrundbeleuchtung ш Dolby-Rauschunterdrückung B MMikrokopfhörer mit FV-Surround- 
ш Ausschaltautomatik- ва Deckelverriegelung Schaltung MPermalloy-Kopf W2 Stunden Betrieb mit Akku 


E Geringes Gewicht 


KH-959 У КН-535 


Stereo-Mikrokopfhörer Siereo-Mikrokopfhörer 


Vue ет E Digitaitüchtig ва Ultradünne : 
ш Digitaltüchtig Extrem dünne РЕТР-Мет Membranfolien (6 Mikron) IM Kabel mit 





КН-ЗООО 


Dynamischer Stereo-Kopfhörer 

E Tangentiale PETP-Membranen (Polyäthylen- 
terephthalat) für saubere Wandlung bis 25 kHz 
MLeichte Schwingspulen für exzellente 
Höhenwiedergabe M Akustische Abschirmung 
durch ohrumschließende Polster W Verstell- 
barer Kopfbügel IN Kabel mit sauerstofffreien 
Kupferleitern m Vergoldeter Doppelstecker 





branen, nur 5 Mikron stark M Kabel mit e 
(63 & 3,5 тт) sauerstöfffreien Kupferleitern W Samariüm- sauerstofffreien Kupferleitern 
Kobalt-Magnete ш Samarium-Kobalt-Magnete 


ZUBEHÖR-KOMPATIBILITÄT 


DC-1M Netzadapter | 
Ausgangsspannung 1,5 V, 300 mA | 


CAC-1 Auto-Cassettenadapter DC-C6 Autobatterieadapter 






DPC-92 N ja 
DPC-72 НАСЛОН] ја 
DPC-42 GE E ja 


CP-E7 _ nein 
СР-Е5 Каш УЗДАР VERF ОЕА 
СР-5550 











L-1000 C 


[Seite 2) 


STEREO 05/90 
Spitzenklasse ER 








L-1000M 


(Seite 21 





L-1000D 


(Seite 2] 






L-1000T 


(Seite 2] 





DA-9010 


[Seite 4] 


KA-7020 
[Seite Al 


Ин 4/9) 
Oberklasse, sehr gut 





KENWOOD im Test 
Audio 03/90 
Oberklasse #99 
stereoplay 10/90 
spitzenklasse Ш 


—— ш 


01 


КА-5020 
[Seite Al 


Msn 11/90 
Obere Mittelklasse, sehr qut 





Audio 03/30 а= 


Oberklasse 999 KA-4020 
stereoplay 10/90 (Seite 4] 
opitzenklasse I 


STEREO 05/90 





Absolute Spitzenklasse +++) 


Audio 03/90 
Spitzenklasse 999 


[Seite 4] 





KT-7020 
[Seite 7] 


Audio 04/90 
Oberklasse #99 





Руди 10/89 
Spitzenklasse 13. Datz = — 
STEREO 05/89 | 

m КТ-50201 
opitzenklasse [Seite 7) 
stereoplay 6/90 Audio 04/90 
Spitzenklasse П Oberklasse 999 
STEREO 04/91 
Spitzenklasse ВЕ??? 
Audio 2/90 s 
Oberklasse 999 DX-7030 
stereoplay 9/91 [Seite 7) 
Spitzenklasse П 


ИН 7/9] 
Spitzenklasse „Referenz" 





















STEREO 1/91 
Angehende Spitzenklasse 
Audio 03/91 
Mittelklasse 9 9 


stereoplay 2/91 
Spitzenklasse Ш 


stereoplay 02/91 


Obere Mittelklasse I 
„Referenz 


Audio 01/91 
Mittelklasse 99 


STEREO 02/90 
Spitzenklasse = =.) 





stereoplay 11/89 
Spitzenklasse П „Referenz" 


STEREO 05/90 


Angehende 
Spitzenklasse zz 


stereoplay 07/90 
Spitzenklasse П 


STEREO 65/31 


Angehende GG 
opitzenklasse EIER beggen 





stereoplay 7/91 
Absolute Spitzenklasse II 
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KENWOOD im Test 











STEREO 13 
Obere Mittelklasse 


- hochwertiger Mikrophoneingang - 


stereoplay 7/91 








STEREO 03/90 


Absolute | 
Spitzenklasse Eat 





stereoplay 05/90 


Spitzenklasse П DP-8020 Absolute Spitzenklasse I 
DX-7 [Seite 21 
Be Audio 02/90 
= Spitzenklasse 9999 
Шуди 10/89 Audio 6/91 
Spitzenklasse 5. Platz | Ж EN Spitzenklasse ЙЙЙЙ 
STEREO 04/89 S 





[Seite б) 


Audio 07/89 
Oberklasse 999 





[Seite ó| 


iii === 


KX-5030 


[Seite б) 


ahh sasa 





en —— 


KR-A 5020 


[Seite 51 





DP-X 9010 
(Seite 2) 








Absolute Spitzenklasse ee. 


stereoplay 07/89 
Spitzenklasse П „Referenz" 





Angehende Spitzenklasse 
- sagenhaft preiswert – 


STEREO 9/91 
Angehende Spitzenklasse TS ZZ 
- solides Deck, robuster Antrieb - 





STEREO 12/90 
Obere Mittelklasse 





Audio 6/91 


Mittelklasse 9 9 


STEREO 05/89 
Spitzenklasse Be) 








DP-7030 
(Seite 3] 


stereoplay 9/91 
Absolute Spitzenklasse I 





DP-5030 


(Seite 3] 





DP-4030 


(Seite 3] 





DPC-72 


(Seite 14) 


stereoplay 8/91 
Spitzenklasse I 





LS-770E 


(Seite 10) 


NiFiy;sigw 04/91 >, 
Spitzenklasse 


WA 
„nelerenz" = 


STEREO з9 = 


Spitzenklasse 





Шр 9/91 


Oberklasse 


Audio 9/91 
Spitzenklasse 9999 
90 Punkte 


stereoplay 6/91 
Absolute Spitzenklasse Ш 





DPC-42 


(Seite 14) 


stereoplay 3/91 
spitzenklasse 1 


MFg 7/91 
Untere Mittelklasse 


TECHNISCHE DATEN 






CN 


TED; ; 2 Hz— 20 kHz. 20508 
ппц über 107 GB — über 113 cB bor 11208 über 11D rB; über 94 ан 
Gesamtknlaktor 0.001559 Dei 1 ki - 0.001306 Des 1 КНЕ 00015% бе 1 kHz 0.02590 bei 1 ЕНЕ 0.00555 Бе 1 kHz 
Капайтап über 108 dB bei 1 КНЕ über 105 GB bm 1 ks über 103 dË be 1 kHz über OO dB bai 1 kr 
unter MeBbarkeitsorenze ` : . | e unter Mear 








































Over Опт 0,5 Vs-st75 Ohm 
= 15 Gm = 21 dm — 15 dm= = 21 Gu = 15 dEm = —z1 dem — 18 dm= — 21 dBm — 15 dm- — 21 dim — 
: ED тїї Ohm T 20 mhis Ohm 20 mwN Ohm- 20 mW Ohm 


i B-tsch (352,8 KHz} 
Plat e El „шышт ЫГ 2 — =a E сар ar КЕШЕС =: See 
220 V. 50 Hz 
20 Walt = 
Дай z 131 0387 


Gesamtkırrlaktor = 0.03% bei 1 kHz 0.00510 ре 1 kHz 0.00590 Бө! 1 kHz 0,006% be 1 kHz = 
Капайгаппипгу = über ЭП d8 Den 1 HHI über 90 dB be 1 kHz 85 dB bei 1 kHz 





Optisch -15 dBm — —21 dëm 
z (пт Ohm 


20 mw 16 Ohm 20 mE Ohm = 


— as 





ni — 


EES = x: - — — | = 
£ ss E a Te) Te —Ñ Wp 
















A E= = air Dae m —s -5 EE E - : ——= === 
een V. DU Hz - 

Leistungsaufnahme 12 Watt e - БЕТЕ 

Abmessungen (B x H х Т, mm) 440 х 108 x 264 440 х 107х262 440х107 х 262 4 260 х 117х357 





Е 





H Dé H more erno HF Vormagnatsierung HF-Vormagnebsierung 

























































{105 kHz 210 kHz 105 kt _ 105 kHz Se: 105kH2) 105 KHZ} 
Kopfbestückung Ausprech Wiederzabeköpfe Aulssrech Wisdergabekopf AufsprechWiedergabeköple AufsprechiWiedergabekopf AufsprechWiedergabekopf Aufnahme Wiedergabeköple 
aus Amorph-Legienung: aus Hartpermalloy aus Harlpermallöy zu Harpermallon: aus Haripermaiöy Bus Heripermalloy 
Doppelspe#t-Fermt-Lösch- Doppelspalt-Fernit- Ooppelspalt-Ferrit- Ocoppelspalt-Ferrit- Doppelspali-Fernit- Doppelspaln-Ferrit- 
kent mil Sandustschutz Lëschkopi Шопар Lösehkogl Löschkopl = 2 Lëschkocl x 2 
Motoren Tremoiorenr-Chreklantneb Dreimotoren-Gleichstromläuler DemaogrerGleichsrgrmiäufer Elektronisch gerejelher Elektronisch genegeiter Elekironisch geregeiier 
IFG-Servolauler lùr bor ЧЕГ 8 Mecharrk für Wickelselier & Mechanik Glachsiromläuier x 2 Glechstromiäuler = 2 Gleichstromläuler x 3 
Torwallan-Diraektartriab, 
Gieichstromläuler Ir 
— Yickeiisllar& Mechanik 
Überragungsbersich т 
Hormalbarıd 20 Hz— TB kHz, 3 dB 00 Hz— IB KHZ, +3 08 20 Hz— 17 kHz, =3 dB 20 Hz— 16 kHz, = 3 dB 20 Hz—15 kHz, +308 20 Hz=18 kHz, *® 3З dB 
Стог Band 20 Hz— tü kHz +F dB 20 Hz—19 kHz, +3 (В 20 Hz— 18 kHz, +3 dB 20 Hz— 17 kHz, =3 dB 20 Hz—17 kHz, £3 dB 20 Hz—18 ЕНІ. *3 ав 
Aeinssenband ED Hz— ZZ ЕНГ. + 3 ан 20 HE 20 4H, 2308 20 Hz— 19 kHz, 3308 20 H2— 18 КНЕ, =3 dB 20. Hz— 18 kHz, + 3 dB 20 HE—20 kHz; #3 dB 
Geräusehpannungsabstand Nm 
mit Dolby 74 dB (Aeinsssen) 75 dB (Aieneisen) 73 dB (Reinsisen) 73 dB (Relneisen) 73 dB (Reineisen) т2 08 (Reinessen] 
mit Deg 8 67 dB {Негпесвап} 87 dB (Reinsisen) 66 ай (Aleineisen) 66 dB {Reineisen) бё dB (Reineisen) 65 08 (Aeineisan)} 
ohne Dol 59 аз {Aanesen 59 OB (гил 58 dB (Aeinsisen 55 dB (Reinsisen 52 dB (Aeinesar 57 GË (Heinesen 
Klirrtakqor Umar 0,8% [1 KHz, Q dB. Unter 0,796 {1 kHz, Q dB. Unter 0,896 (1 kHz. 0 АВ. Unter 0.89 (1 ЕН. ООВ, Unser 0,996 [1 kHz, ü dB, Linter 0.6% 
Reinesenband Harmalband) Aeineisenband Reineiseniband Reneisenband) 1 kHz, 0 dB, Normelband 
Glechlaufschwankungen +0,04; (ШМ) 20,1% (DIN) ZO. 12906 (DIN) +0,12 (DIN) +0,12 (DIN) +018% (DIN) 
Q 02468 Амо 2.045935 ПАНАМ 0.05% [WAMS 0.0556 (WEIMS Ü D63908 [WRM5) 0,0690 (WRMS 
Eingengsemplindhchkeitfinpedanz à | 
Line 2 TFS mv!50k Ohm 77.5 m 50k Ohm T? 5 тпк Ohm Ta ттк Ohm Tha Mm ëm 77.5 mW 50k Ohm 
Міо = 2 бз ry БОП Ghi = = 2 = Ce aa 
A fir 
er ponm 430 пм Онт 490 туга k Orm 490 mi 3 k Ohm 490 ER Ohm 480 mYr Ik Ohm 390 mW 1,Ө kOhm 
Konthórer x 1 30 mE Ohm B5 Wr 8 Ohm 30 mid Ohm 30 mE Ohm 30 WB Ст 20 miw? B Ohm 
Hatzanschlud 2200,50 Hz 220W, 50 Hz 220 W, BD Hz 220 V, 50.Hz 220 V. 5ü Hz 220W, SU Hz 
Lestungsaufnahrme 25 Wat аамай 24 Wan 2 Wall 24 War 35 Walt 
Abmessungen (B x H xT, mim) 340 127х321 440 127 x 324 “4б x 127 274 4409 127 к 274 #40 127 x 274 440 137 ж 269 
Gewicht пово} Б, k = 5,1 60 r A4 dp 4,96 
„Fernbedrenung __ AC-X9010 Option АС-Х7030 + System System System System System 

















EEE Ze — 2а ы ne Be s 


HF-Vorrnaongbsgorung 


егип 


Аайпаһттезу егп 








HF- 






















HF-Wormagnet AN паспе егип 
105 ЕНУ [105 kHz) 105 KHZ) 105 kHz 10 A 
Köpfbestückung Aufnahme Aufnahme Köpfe aus Harigermallor Köpfe sus Hartpermalloy Ватац у уелі ES 
(Deck A und B) Miedergabekogt Wiedergabekogf und Amoeph-Legierung und Amorph-Legierung Frequenzgang 20 Hz—18 kHz =0 Hr— 18 ЕНЕ 20 Hz— 1B kHz 
aus Hartpermalloy aus Hartpermallony Ferrit-Läschköopl Forrit-Löschkopf (Normal’HeineisanBand) (Normalband} (Normalband) 
Doppelspalt-Ferri- Doppalspalt-Ferri:- 20 Hz—18 kHz 20 Hr— 18 кнг 
| бск Löschk CrOa/Reineisen Band) (CrQ2/Reineisen Band 
Motoren en Elekirorssch ee топас Мах. А i 2х4 mW ап 16 Ohm (ЕІАЈ) 2 x 5 miwan 16 Ohm (ELA) 2x5 mW an 16 Ohm (ЕЛА) 
pampar gerageler NI EE geregen ` Beinebsstrom Байеп@ 1,2 V Gleichstrom. 1:2 V Gleichstr 1,2 V Gleschstrom 
Gleichsiromläauferx2 Gleichsiromläuder = 2 Gieichstromläufer x Z Glelchsiromläufer x Z EE NtsBatercex? (mit Akkubattenig) (ma Akkubaltprie) 
Ubertsaqurngsbareich - : : Batterie 1,5 V, Typ LR-6 1,5 V Gleichstrom 1,5 V Gleichstrom 
Hormalband 20 Hz— 18: kHz, +308 20 Нг-—18 ЕНІ, +308 “30Hz— 8 КН, = 8 GB 30 Hz = 18 kHz, Ж 3 dB (Mignonzelle, АА} ж 1 [mit R6-Troekentyatterien) {mit Fi-Trockenbaltsrien} 
Стор Band 20 Hz— B kHz +J eB “PD Hz— TB KHZ  +3 dB 3091—19 ЮНІ £ 3 dB 30 Hr— 18 kHz, #308 
Feneisenand 20 Hr— 20 kHz, +308 20 Hr— 20 kHz, +3 gB = a0 Hz = 20 ЕНА, +3 dB 30 Hz— 20 КНЕ, зан Hetzanschluß 220 №; SO Hz a20 y 50 Hz Sg žaj ГТ] 50 Hz 
Geräuschpannungsat Abmessungen = 
de E 72 dB (Roinaisan) 72.48 (Rainaisen) 75 dP {Fleineisen] 75.dB (Reineisen) B =H = T. mem] TB бз 74.8 x 26 A 109.8 x 76,6 x 34.8 ТОЯ бк 75.5 x 240 
d ain neisen eineisen : - 
d Gewicht {пай 1 ck 1 batie 
ma Dolby É 65 dB {Reineisen) 65 dB {Reineisen) 67 dB (Reineisen) 67 dB (Reineisen) em go 50 g mit Akkubattorle} 43 g {mii Akkubatierie} 136 g {mit Akkubatlenie) 
oppe Dalt 57 dB (Келкел 57 dB Бетел 5E dB (Reineisen 58 dB (Reineisen 





Klirrlaktcır Unter 0,6% {1 kHz, Unter 0,6%% 11 kHz, Unter 0,756 Unter 0,5% (1 КН, 
О аӊ, Mormalband D dB, Hormnalband 1 kär. Q GB 0 dB) 

Gieschlaulschwan- +0,22 (DIN) +0,22 (DIN) +0,16% (DIN) +0,18% (DIN) 

kungen 0.089% (WRM5) 0,08% [WRM] 0.0096 ААМ) 0.0896 (WRM5) 

Eingangsemphnd- Тебет 109-mm- 
Ichkeitlimpedanz Vollbereickslautsprecher 
Line x 2 TES mWISOK Che 77,5 mW 50k Ohm 77,3. mW 50 Ohm 77,5 mW 50% Ohm Hochtöner Uer 

Ausgangspegeli 
impedenz : ‚ Bafrefiex 
Line w 2 290 rv r 3.9 k Ghm 30 mi 3,3 Ohm 388 туго Ohm 387 riy r Ak Ohm — Böhm х 
Корїпдгєё x 1 20 mg Ohm 20 mw Ohm = ee, ET Iech 100 Hz—208Hz 

Heizarıschluß 220 V. 50 Hz 720 V, 50 Hz AC IM АСВ V Über ираг == 

Leisiungsaufnahme 20 War 17 Watt 20А 20A г 

MEss Abmessungen 
(BaH Т, ттт) 44) к 1372269 4430. 137 x 2893 360 х 120 x 357 360 x 120 x 357 un ren 

Gewicht (netto) TFT O 4S Sfigr=— m DEE, Mt En 

Fernbechenung Syslem System ` System System Р 
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Eleklileistunq, B Ohm 
20 Hz kna 20 ЕН ПНЕ] — ах 100 Wan _ 2 x B) Wat — | 2 x Wan 2 x 45 Wal = 
Sinusiesstung, 8 Ohm, 1 kHz (DIN) 2 x 115 Wan 2 = 115 Wat 2 x 85 Wah 270 Watt 2 50 Watt P 85 Watt 
Dynamische A (ЕТА) 2 х 340 Watan2Ohm 233890 Wan an 2 Ohm 2х210 Wat ën 2 Ohm 140 Watt ап 2 Опт 2 dÜ Watana Опт 285 Wat an 2 Ohm – = 
Gesamtklirrfaktor D,015% (bel Nennleistung 0.008066 (bei Nennleistung 0,03% (bei Nennleistung 0,0390 (bei Мела 0.0696 [bei Nennleistung 0,05% (beiNennleistung 005% (bei Nennleistung 0,03% (bei Nennleistung 

AUX an SPEAKER an B Ohm) an 8 Ohm) an 8 Ohm) an B Ohm гап В Ohm) апа Ohm an 8 Ohm an Ohm 































Inlerngdulaßonsverzerrungen 0,00359%6 (bei Nenn: — 0,03 (80 Wan, B Ohmi} — 0,0696 460 Walt B Ohm) = = - 
= estung and Ohm = 
Freguerngegang (=3 dB) 5 Hr—( kH 5 Hz— 100 kHz/ 5 Hr—100 kHz! 5 Hz— 100 RHz/ 5 Hz— 100 kHz! 5 Нг— 100 kat 5 Hz— 100 kat 10 Hz— 6EDkH2/ 
+008, —3 dB +Q dB, —3 08 +Ü dË. —3 GB +008; —3 58 +098, — 3 dB +008, —3 dB +008, —3 dB +098; = 3 dÉ 








150 150 Hz 220 {50 Hz) 72050 Hr) 65150 Hz) 65 (50 Hz 40 (50 Hz 





50450 Hz) 





Eingangsernplindliechken/irnpedanz 
PHONG (ММ) 2.5 mW/47k Ohm 2,5 mVIA7k Om 2,5 mW /47k Ohm 2,5 mV/47k Ohm 2,5 т\у/47 К Ohm 2,5 mVra7k Ohm 2,5 mW/4Tk Ohm 2,5 mAT k Ohm 
{200 mW max.) (150 md max) [150 mW max.) (130 mW max.) (130 rr mae) 
PHONG (МС) 0.2 тү! 1йй Ohm 0.2 mW 100 Ohm 0.2 mV 100 Ohm 0,2 mv 100 Ohm 0,2 my 100 Ohm 0,2 my 100 Ohm — — 
{Та mW max.) (12 mW max.) [12 rm max.) OD mV max.) 
TUNER AUDIO TAPE VIDEO 150 mW /47k Ohm 200 mira К Ohm 200 riV!47k Ohm 200 mVv/47k Ohm 200 mAT k Ohm 200 mVia7k Ohm 200 mVia7k Ohm 200 mvi2?k Ohm 
Geräuschspannungsabeland UHF-A hi 
[ )=unbewertel. 50 mw и 
PHONO (ММ) 87 ОВ (87 dB) 87 dB (8798) 87 dB (87 dB) 87 dB (60 dB) 78 ав (80 08) B7 dB (60 08) 78 dB (60 dB) 75 dB (57 dB) 
PHONG (MG) TÜ Ев (—) 69 ав {70 dB) БВ GB (74. dB) Bü dB [—) 6748 7498) 67 08 (—) = > 
Tuner, Aux, Ta 106 dB (58 dB) 102 dB (72 48) 102 аз (BO ав 110 48 (62 dB) 101 dB (82 08) 106 dB (50 dB) 106 ан (60 dB) 100 dB {59 dB) 



















Aegsibereiche 
Balirërger ber 100 Hz +1008 +1098 +10098 +1098 +1098 +1008 +1008 +1008 
Höhe ler be 10 kHz +10 dB + 10б dB +1008 +1008 +1008. = lü dB * 10 dB +1048 
TselbalianhebungiLoudrass 20 Hz +908, 100 Hz +6 ан; 100 Hz +6 dB. 100 Hz +B 08, 100 Hz +608, 100 dB +6 dB, 10008 +6 dB. +B 08 Ges 100Нг 
190 Не +4 dB 10 kHz +3 08 10 kHzZ+3 08 10 kz + 3 dB 10 КНЕ + 3 dB 1Ü kris +3 GB 10 kh + 3 GB 
Quantsierung 18 82 lingar, Dro kans ` — == = = = = == = = 
Оуегвагпрй : #larhoes (352 8 kHz] = = = = 
Abtastireguenz 44.1 EHZ ' 
Kkanalmodaaltionskode Ача ега — — > == ze 25 = 
Netzanschluß 220V 50 H2 "220 V. 50Hz ZQ V. 50 HZ ум, SD Hz 220 V. 50 Hz 220ү, 50 Hz SV 50 Hz 220 V50 Hz 






Fernbedienung `  BC-A80mn = = НС-А5040Я _ HG ABUAOH = = = 





Ausgangslestung 
Магпа (DIN, 1 ЕН. B Ohm) 2 Tü Wall хб Walt 2x40 Wall 
Surround, Mille (ТИМ, 1 kHz B Оту 2x15 War _ = 
Surround Hieni DIN. 1 КНЕ: ВОт: 2 x 15 Watt e. = == 
Ü D20620 WI 
20 Hz— 50 kHz +0 dB; —3 dB 











20 Hz—T0kHzií +008, —3' GB 
Geräuschsgannungsabstand [IHF '681 


Line (CD) 95 dA 96 08 -— 4 96-08 
Regeibersiche 
Baßregler bes 100 Hz +10658 +1008 +1008 
Höhennegler bei 10 ЕНТ +1008 +10 dB +10098 
Leistungsaufnahme 220 Watt 180 Watt 160 Май 
Abmessungen (B x H x T. mm) 36021297330 360x 1209 FE 360 x 129 x 375 
змес (пап 8.3 69 ТВ Ед б Ес a 


Fernbedienung z REAS RO-65E RC-45E 











Ausgangsleistung 





Vorne: 
Diese . 
(СУМ, B Chi 2 x 140 Wan 2 x.130 Wati 23 10 Wall 2 x 110 Walt 2 x TÚ Wall 2 x 45 Walt 
Surround - d 
Чопа: ИНЕ, 1 ЕНЕ B Ohm) Se 5 Walt а s fb Wat 2 w 65 Walt = = 
Mme: (HE, 1 kHz, B Ohm) 1 x 75 Walt 1 x 75 Wat 1 x Watt ~- _ e 
Himen: НЕ, 1 kHz, B Ohm 2м 20 Wati ex 15 Walt Ë w 15 Watt = = == 


Gesamiklinlaktor bei Mannierrurug 
an B Ohm (20 Hz— 20 kHz] 
Frequenzgang, 


D 0366 be 65 Wan 0,03% Без 60 Wan 0.03% bei бй Walt 0,03% bei DU Wiot) | 0.09% Бе GO Wall 0.094 bii 20 Wall 





































Anschlußkabed zum Lautsprecher 10 Hz—S0 kHz, +008, -308 10 Ну —50 kHz, +098, -I 10 Hr=50 kHz +008, —3Op i0Hz—50 нг, +0 dB. —3Op 10 Hz—50 kHz. +0 dB. 348 10н2--50 КНУ, +008, —3 dB 
Gersuschspannungsabstand te 
Nennleistung UEC-Au 

( )=unbewernat, bai SO min (ГИМ) 

PHONOAMM] ТЕ ОВ {58 08) TB 08 {57 ай] ТВ dB [57 08] ТВ gB (57 ОВ} 78 dB (56 dB) TB dB (55 08) 

GDIAUxX/TAPE/ VIDEO 100.08 (58 dB 100 dB (55 ан ЭВ OD (58 98] 100 dB (58 ан 100 48 158 dB 100 dB (58 dB 
Eingangsemptindkchkeifimpedanz = 

PHONG (мм) Бату? АТЕ Ohm 2,5 mW/A7k Ohm 2.5 туа К Ohm 25 V 47k Ohm 2.5 mV147k Ohm 2 ПМТ k Ohm 

CEVAUKTAREINIDEO ZC mi a? К Ohm 200 пп Tk Ohm ` 200 mW dk Cum 200 mW AT Ohr 150 пту Е Ohm 150 туа? К Ohm 
Regelbereich Baßregler Напапгеретг +10 dB bei 100 Hz +10 dB bei 100 Hz +10 dB bei 100 Hz +10 dB bei 100 Hz #10 dB bai 100 Hz #10 dB bei 100 Hz 

+10 dB bei 10 KHZ +1008 bei 10 kHz +10 dB nei 10 kHz +10 dB bei 10 kHz #10 dB bei 10 kHz +1048 be їй kHz 

Videp- Teil 

Eingänge 1 Wea Tb Ohm, a8ymmetnsch 1 Mes 75 Olur, esymmetnsch 1 Ve-s 75 Ohm, asymmeirisch 1 Ye-8; 75 Ohm, asymmetrisch _ = 

[Video 1,2,9) (dee 1, 21 [videa 2) (video 1. 2) 
шыла? 1 Ма-в. 75 Ohm, asymmelnsch 1 Wes 75 Ohm, asysmimatr:sch 1 Vs-s. 75. Ohm, a5ymmersch 1 /ё-в. 75 Onm, symmetrisch - — 
Wien 1, 2) (Video 1, monitor oa) (Woche 1, monitor Gul) Deco 1. (morvtor gul) 

UKW-Empfangstail š e, 
LIEW-Ermplangeberelsh 875 MHE— 108 МН: БТБ MHz — 10B MHZ ETa MHz — 108 MHE 57,5 МНЕ — 108 МНЕ ЕБ МНЕ — 108 MH ATS MHz = 108 MHZ 
Eingangsemgändlichkeil І ën "eg z 

Sierenikonn A0 рио 85 ри 40 OMIDL 55 рм TV 40 WO UN A0 рУ DM ай MILT ON 
Freguenzgang 30 92—15 ЕНЕ + 05da. — 20 dB 30Hz—15kHz +ü5dB,—20dB 30Hz—15kHz + 0Sa- 2008 30üHz—15kHz; DE 08-2008 “30Hz-—15kHz,+(ü5dB, – PD dB ` 30 НЕ 15 КНЕ + DS5SGB —20 dB 
Gesamitkäirrtaktor (DN. 1 ЕН) 

_ Srereohopnp 0.296701% Dt бато 396 ECHTER, оО 0.30.57 

Garästechespanpnupngepbeiangt (DIM, 1 kHz] 

Steres: 46 kHz, Hub, 1 mW Eingang бт dB {61 dB) 6128 (61 dB) 61 dB [61 dB; ёт dB (io) бї GB (61 dB) B1 dB (61 ЕВ] 


See 
Sstereo-Kanalbennung [DIN 





1 kHz 50 GB 4508 45096 4548 40 dB 4098 
Nebanwellenunterdrückung 90 dB SS 100 dB 100 ав 100 d8 = 100 dB 100 dB 
Сенге! а К! О 2.0.08 2.206 2.2 dB 2.2 ан 2.2 08 2208 
MW-Empfa H == 
Eingangsernptinchebikest 10 рм (400 vim) 12 ed OCH) aM Tom) 12 wd (400 ed frm) 12 wd (400 амт 12 nV {400 амт)  JLëe (400 амт 
Geräuschspannungsabstand 5098 = 50 dB 5098 5008 50 dB 50 dB 
Spegellreguenzunterdrückung 25 08 23 dB 23 dB 23 dB 2308 23 dB 
Allgemein e 
Netzanschluß 220 V 50 Hz SN 50 Hz 220 V, 5Ü Hz 220 V. SU Hz 2р0 М, DD н І 220 V. 50 Hz 
Leistungsaufnahme ag Wan 300 Wat 230 Walt 230 Walt 160 Wan 120 Wai 
Abmessungen (B x Н x Т, mm) 440 x 158 x415 440 x 158 AE 44D x 147 x 395 440 143% 398 440% 133% 251 440 = 133 х 284 






Scheilälfrequenzen Ger Frequenzbandar 16 Hz, 32 Hz, 63 Hz. 125 Hz, 40 Hz. 63 Hz 98 Hz, 160 Hz, BQ Hz, 150 Hz, #00 Hz, 1 kriz, 40 Hz, 63 Hz, SB Hz, 160 Hz, 40 Hr, 83 Hz; 88 Hz. 160 Hz. 
250 Hz, 500 Hz, TRHA 2 kHz; 250 Hz: 400 Hz. 625 Hz. 1 kHz. 2,4 kHz, 6 Нг, 15 kHz 250 Hz, 400 Hz, 625 Hz, 1 КНУ; 250 HE #00 Hr, 625 HZ, 1 HHZ, 
а ЕНУ. B kHz 38 RHz, 32 kHz 1,5 kz. 2,5 КНЕ, 3:9 КНУ, 1,5 ЕНУ. 2,5 KHE 3.9 ЕН, 1.5 kHz, 2.5 kHz, 3.9 KHE 
6,3 kHz 10 kHz, 16 kHz 6.3 kHz. 10 kHz. 16 kHz 6.3 KH, 10 kHz. 16. kHz 


Maxmale Ausgang: Dee kHz О.О Кіт, Y 3 7 Мой {1 kHz, 0,03% ker } = =: 






Vol (1 kHz, 0,0186 Кип 



























AQ Hz—5Ü kHz (+0 dB. — 1 GB) 10 HZ—TOkHZ (+ 3 dB 10Н2—100 kHz | + 1 dB: — 3 dB) 10 Hz— 70 kHz 10 Hz—TÜ0 инг [ +3 08 
Gesamilklirrfakior 0.005 [1 V Ausgang, alla Regler 0.006911 Ausgang, ale Aggler: D00900 (1 kHz bei 1 VAusgang) 0.0080: 11 kHz) 0.006901 kHz] 
лт Mittelstellung) in Mitielstelung) ; 

Geräuschspannungsabstand 105 dB {1 Yolt) 100.08 (1 мот) 100 dB (1 Volt) 100.08 100 dB 
Eingangsimpedanz k. Sgk Ohm 4ТЕ ben ТОК Ohr тк Ohm 47k Ohr 
Ausgangsimpecdanz 600 Ohm 2.2k Ohm ECH) Chun Z gk Ohm 2,2% Ohm 
Leistung saufnahrre 20 Want 28 Walt 20 Want 19 Wati 14 Wen 

i 440 163 350 O 440 х 148 х 376 440 х97 277 ` 360% 109 х 2651 350 х 109 х 361 
Gewicht 5.2 kg 5.0kg 36kg 3,4 kü 3.4 Kg 
Fernbedienung = Sysiam System Syaberm Бузет 













| 10,8 ОВ! (0,95 zV) 10.8 ан! (0.95 из) 10.8 dB110,35 a) = (Б-ни 
Eingangsenpliediichkei (DIN) 

ereo (SIN 46 dB 26 kHz Hub) 25 AM 25W 25 aV 25 uW 22 eh 23 aM I 25 wd = 
Frequenzgang 20 Hz— 15 kHz, + 0.548 20 H2—15 ЕНЕ, +0,598 30. Hz—15 kHz, +=0.SdB. 20 Rz— 15 kHz. + 0,598 30 Hz—15 kHz; +0,5dB. 30 Н=—15 КНЕ, .+ 0.5098, 30 Hz— 15 КНЕ, +05 08, 
b — 1 аЙ — 2,0 ав =20 08 3.548 
Сатук тег Гене (DIM 

Бівгес: 1 kHz, 46 KHz Hub (brete ZF} (breite ZF) (breite ZF) (Normal (Normal) 

(йг 2,05 0.025890 0.280 0,4% 0.49% D Bin 

Geräuschepanmungsabsland 

(DIN 1 mv Eingang. a35ymeinsche) 

Stereo: 46 kHz Hub, 1 ту Eingang 67 аз RO) 76 98 Di Ob 63 dB. sa aB : &3 dB 
Geräuschspannungsakstand (НЕ - 

Siereo: 75 kHz Hub, 1 mW Eingang ag ga DG dB 82 ан = Е _ - = 
Stereo Kanaltrennung (ГИМ, 1 mw} 

1 КНЕ 65 dB 53 dB 5008 52 dB 48 dB 48 dB 42 08 

боз КН? і 40 ав 44 Ob 50:18, 4208 — 36 ëB 3708 e 





Engangsemplindichken (lo 20 dB SIN) = MW 10 pY (250 uvm) 10 pV (250 мт) MW 10 EV (350 elen) W 13 al (400 vient 
_ = LW 10 IV [600 vim LW 22 ai 
Geräuschsgannungsebstand (1 mW Eingang) _ MW 55 dB MW 50 dB М\ 52 dB MW 50 dB 



















MW 13. el [#0Q am MW 13 AV (500 vim) 
LW Zell LW 20 рм 

MW 50 dB MW 50 dB 

LW 47 dB LW 47? dB 


E E а — hut SE ihs N PO US ааа 31 l xsxsAƏ suu a Ip 





20 Watt 
гай, БП Hz 



















ТЕ 
Prnäp Dreiwegsystim 
Bauart Bafrelliaxbox Baßrehexbox 
Lautsprecherchassis ER 
Tieltöner 200 mm- Kongs 200 mp Kons 
Мег — 100 mm. Kons 
Hochtöner 25 mm Kalottonmernbran 25 mm-Oome 
Мока Багі ID 110 Walt 100 Wat 
TO Wall 40 Wan 











LW NOR, Lw АТ ca 


12 Wan 
220 V. 50 Hz 


35 Walt 
220V, 50 Hz 





Oralwegswshem 
Вайтейехбох 


160 mm-Konus 


B0 mm-Konass 65 mri-K,onass 
5) mm-Konus 30 mm-Dome 
80 Wall TÜ Wati 
35 Wall 30 Watt 












Вабгећехбох 


160 mm=Korus 

65 mın-Konus 

20 mm-Plezoelektriecher Каер 
ТО ай 














DD ОВЛА (1 rm) 


METTEG, a s аиына с ———————шгш——-——— ——— 


Schalldruckpe Ва dB/rW (1 mi 89 dB/W (1 m 
Ubernahmelnscuanizen 2 kHz 2 kHz. 5 КН? 
anz 4 Ohm B Ohm 


CGepäuzelurt 





Gehäuseinish mt Holzmasarı 






Gehäusefnish mit Holımaseni 






Verstärkertell Nenwiestung 








ohms, ІНЕ “БВ 35 Wal 35 Watt 
Sinusleistung 
Seren 2435 Wat [DIN ап B От) 2 x 37 Wat (DIN an B Ohm) 
Prësemnzberngschi 2 = 1B Wat (UHF. 8 Ohrn) — z 
Frequenzgang 40. Hz— TÜ kHz, +0 d8 -34:0 dB 40Hz—7ü KHA +10 08, 
LKW Teil 
Eingangsempfindlichkeil Did RSA 
Geräuschspandungsabsiand 
(65 dBf eingang) 10 dB (mano), 64 48 (ëiereo) 70 dB (mano), 64 dB (stereo) 
MWILW Te 
Eingangsempiindichkei 20 aV [500 aim 20 AN (SCH len) 22 zV - 
Abrnessursqan (B x FI x= T, mm) 270 x 120x300 270x 120300 
Gewscht (netto) 56kg 56kg 
“ Cassettandechks ke  KX-722 X-T2a. - 
Keclbeatorckanp Wiedergabe: Drehbarer Wiedergabe: Drehbarer 
Hartpermallony-Tonkopf Hartpermalloy-Tonkopf 
Nedengabeläulnahme, Löschen) Miedergabeläuinahme, Löschen: 
Поррәшрайкор# aut Amarphmelall. Eoppelspaltkopf aus Amorphrmatäll, 
drehbarer Топко! drehbarer Tonkopi 
Glechlaufschwankungen gaw DNDHMS) D.D895 5 






74 dB (баву С ON, Remeontband 
unter 0,994 (bei 1 KHz; Metallband 
35 Hz—18 kHz, +3 dB 


74 dB (Dolby C ON, Reinaiseriband) 
шег 0.999 (bei 1 kHz Metalband) 
35 Hz— 18 КНУ. +3 @В 






Frequenzgang (Metall 








Abmessungen {В x H x T, mm) 270 x 4202259 O : 270x 120% 2353 
Gawicht {netto} 28kg 28kg 
CD-Splaler =s _ DP-722 z DP-T22 
Adio 

Fr nzgan 20 Нг —20 kHz. + 1,0 dB 20 Hr— 20 kHz, + 1,0 dB 
Geräuschspannu bstand über ЭЗ dB über %3 ЧН 
Dynamıkumla = über 85 dB bei 1 kHz über. 85 dB bë 1 Riz 
Gesämtkliefakior unter 0,01 5% bei kHz (der 0.01590 bei 3 КНЕ: 
Kanaltrennu über 65:98 bei 1 kHz über 85 dB b= 1 kHz 
Gleichlaufschwenkungen unter Meibarkeiisgrange unter Melbarkeit e 
Hochpegelausgangsspannung 1.211 k Ohrns 1,2 VI KOhms 
СГА: Копт = 1-Bit ES 
(Jersszmnlin Blach В Гас 
Abmessungen (Bx H ж Т, mem) 270 x 65 x 255 - 270 x 85 x 255 | 
Gewicht (netto) 2.0 kg 2.00 = 

епіхегтег 'GE-T22 : "GE-632 e А 

Gesamtklirtaktor unter 0, 02361 KHZ} ийат 0,030 (1 kHz 
Erecougnz 5 10 Hz—7ükHz, #3 08, 10 Hz— 100 kHz. #348 
Geräuschspannungsabstand 100 dB 100-88 И 
Scheñallrequenzan der 

Fregienzbänder ВО, 150, 400 HZ 1. 214, 15 КНУ 40. 6398, 160, 250. 400 625 Hz, 

1.15. 2.5. 2.9. 6.3, 10, 146 ЕНІ 
Einstellberesich +10 ав! + 2ай +12 dB 
Abmessungen (B x H x T, mm} 270 x 85 x 255: 270 x Вб 255 
Gewicht (netto) 26kg 23kg = 
Laut har LS-T22 = ! 16-6022 aech 
Prinzip = 2.\Nege-3-Lauteprächersystenm 2-Wege-3:Laulsprechersystem 
Bestückung Tiehöner mi t50 mm Komis. Tiettäner mit 150 mm Konus, 
25 mm Weichkalstlen Hochidnes 25 mm Weichkaloiten-Hochtöner 
100 mm Konus (Präsenzberech 

Husıkbelasibarkei Fo Wan ТО Wett 
Übertragungsbereich 43 Hr— 20 kHz 43 Hz—20 kHz 
Abmessungen (B x H x T, mm] 205 x 410 x 28% 205% 4305 250 
Gewschl niet) 5.0 Е š 5.1kg 


Bech ha Met aa 


PO ануу [1 m 5008 [1 m 
2 kHz 10 kHz 5 kHz, 10 Lab 
Ë Ohm - B Ormi 


Gehäusglinish mit Holzmasenun 
260 х 470 х 180 






je БП к . ESO 






І Ver T ET H ts, 

Магыагкагиш Mennlasiu 22 Walt 
Sanusleistung B Ohm, ГИМ Nat - 
Abmessungen Z 

__IBAHST mm) SEHR EE 


Gewicht (netto) EC e 
Tuneemt `, 












Frag Т-3221.. 
Abmessungen 
(Bx H x T, mm) 270 BD = 260 
Gewicht (neltpo] 1.3 к Е 
"Casseltendecks EEFE E 


Gleichlaufschwankungen — 0,08% (WAMS} 
Abmessungen 














{Вк НТ, mm) 270 x 165 z 274 
Gewicht (netto) 3.3 к 
Auda 

Frequenzgang 30 Не 20 KHZ, 

+1dB — 2 dB 

Abmessungen 

(BxHxT, mm 270 х 165 310 
Gewicht (nettp) 5.5 ко = 
Laut Ü - 115-322: | 
Prinzip Zeng P Lauls E kal 
Bestücku Tiettóner mit 120 mm Капи 
Muskbelastbarkeit DO Walt = 
Ubertragungsbersich 50 Hz— 20 kHz 
Abmessungen 

[Bx ж T, mm} 190 х 380 x 255 
Gewicht (netto) 5.0 ko = 


Gehàuselirush mit Holzrmaserun 


B Ohrn 

Сапаш mit Holzrriaseru 
250 x 451 x 195 ч 
е 4,5 k 









Impedanz ШЕЕ 


28 W IB Cam 37 w Ohr 
28 Н2—80/100/140 Hz 
058—3 dB 
Weichenfresuenz 60 Hz: 99 Hz; 120 Hz 
Leistungsaufnahrne 55 W 


Abmessungen (В x H x T, mm) 290 х 476 ж 500 
Gewch (metto) ikg ` 


1800 DIN 
Uberttägungsbereich 


19 










Кр: (BR 
Drraktantneb 


КОО 
si анан 









Ооа РИЦ Стек!апшеб 





ГЄ E PLL-Drektantreb 








| ЕЁ 


Femenanneb Fiemenantrieb 








































Аг гегу ап! 
Motor EE Glaıchsirom-Serwalaufer FG-Servoläufor Bürstanıosar Dre! Bhasanımıasar Glschslrom-Servolähular Gischstrom-Sorolauber Glechsiromläauder 
Platterteller Durchmesser 33 cm Durchmesser 30.8 cm Durchmesser 29,6 cm S  Dürchmesser 30.1 cm Durchmesser. 30 cm = 
Drehzahen = 33113, 45 ШрМ 33-14, 45 ШЕМ 33-1134, 45 ШрМ 33-113, 45 ШӘМ 23.313. 45 UpM 33.113. 45 UpM 
Gleichlaufschwankungen Unter + 0,0300 (СИМ) +0,05% (ГИМ) = 0,195 (DIN) _ — _ 
Ç Unter 0,0295 ВМБ - Unter. 0.06% (WM) Unter 0,05% (EMS) 0,0590 WRS) DG (WM) 

Aumgeigeräuschspa: Uber ВО dB Liber 75 dB ОБегва ов _ Libar 5 dB Uber 70 98 Uber 68 dB 
nnungsabstand (DIN, bewertet) {СИМ тенте!) (DIN. bowers (ГАМ, Безге] {ГАМ ттн (СИМ) 

Шене 55.48 ' = Liber 35 op — — _ 

DIN, unbeweret IDIN, аатинаа от) 
Tonerm i = — : -> i ' = em = = o С E р e? e 
Вашай JLiormmgeer Ноһпапагтп mit Gerader Tünarm Tanıgental Torann grade Rohrtonarmı Dynamisch ausbalanderter Gerader Tanar 

Gegengewncht und EIA TAP-Anschluß TAP-Arschiuß gerader Tonarm 


Steckenschluä 








Abmessungen 
[B х Наж T. mm] 
Gescht тв?) 


490 x 1B2 x 410 
13.7 ® 


449 х 170 x 420 
4.9 


qD 109 x 346 
зак 





2 х 35 wall (DIN, ñ Опт) 
0.09% bei 1/2 Nennestung 
Phora (MMILINE IHF Gë (66 JENES ав 
Eirgengsernplindlichken 
Phong (ММ! ПАТ Ohm 


60 






erdzesreriSchalettr 










Ha 150 Hz 400 Hz; 1 #Hz, 2,4 





W-Ermplangstell ai р = + š раа EE 34 
Eingangsempfindiichkeit DEVICE: 







Trennschärte ( + 300 kHz ET (DIN 
Fregue 30 H2— 15 kHz, +Ü,5 dB/ —2 5 da 





Eingengsempfingilichkei 





MW 14 д\/ 
Lw Pü AN 





Konlbestuckung Aulsprech Wiedergabe 1 [Tapa B) 


S Wiedergabe (Таре A). Loschkord 1 (Tape B) 

















Motoren 141 & 
Uberiragungsbekich 

Hormalband SI Hz— 6 EHA #308 

ra Band ЗО Hz—17 Kär +308 
Geräuschspannungsabstand 

mu? Dot B 64 ай [Nomalbandi 

ohne- Dotby 54 dB (Normalband 
Gleichlaufschwankungen 0.08% (effekt, bewertet) 
CD. ateler eg TR " SSC? SACH .-- Ke eer === = == š >= кыйы ir — - = 
шап нип 16. Bit 
Oversampliog Sach (88.2 kHz} = 
Geräuschspannungsabstand e. Uber GO dB 
Dupasenkbergech Uber 90 dB 





Gesamıklirakior 
A ein 
Anschluäwerit 


Unter 0,07% bei 1 kHz 





220 V. 50 Hz 
Leietungsäufnahme І 150 Wat 
Abmessungen (BxHxT, men) 260 х 451х312 
GGEwicht, netto 10 Ей 
Fernbedienung RC-M25 = 





Eflakiwisistung, g Ohm. 20Hz — 20 kHz 








(ІНЕ) > 2 x 165 Wat = Е 
Gesormklrriakice 0.004068 (bei 75 W) D.005%6 (20 Hz—22 kHz) 
Frequenzgang [— 3 dB 5 Hz= 100 kHz +008, —3 ан _5Hr—100 kHz, +0. dB. —3 dB 








Eisgangsernpindichketfimpodarz 
PHONO (ММ) - 2.5 mAT k Ohm [150 nm max.) 
PHONO (IMC) = 0.2 пм 100 Ohm (32 mi max.) 
Asymmalnsch LOVAT k Ohm 150 mAT k Ohm 
Symmetnsch 2,0 W/SOk Ohm ad mv S0 Ohm 
Geräuschspannungsabstand 
(IHF-A1/50 гїї 
PHONO (MM _ 85 8/85 08 
PHONO (МС) = 85 dB/70 dB 
Asyrımalnsch 115 «8/95 dB 100 88/100 08 
Symmetrsch 125 081101 dB 1D0 GB/100 48 
едЕ аи = 
Байгес!аг bei 100 Hz _ +1008 
Hthennegler bei 10 KHZ - +10 dB 
Leistungsaufnahme 500 Wat Зола 
Notzonzchiu? 220V. 50 Hz 220 V. SD Hz ` 
Abmessungen {Н x H x T, mm 440 x 155 x 446 440 x 897 x 398 
Gaich {пай} 27.0 kg 806 
Fernbedienung - RC: 1000C 


KENWOOD ist ständig um weitere Verbesserung seiner Produkte bemüht. Änderungen 
der technischen Daten in diesem Sinne bleiben vorbehalten. 


8/91 WSL printed in Germany G885G 





360% 100.350 
30k 










DAT-Recoider mi nolierendan 





OAT-Flesorder mit rotierenden 

Tonköpien Tonkópian 

Tonkorde Zwe rollerende Konte Zwe rotierende Köpfe 
(SputterSendust-Typ) (Spulter-Sendlust-Typ) 

Мак DO-Molor (r Capstan) DÉ- Motor hir Capstan] 
Оберег (hir Trommel) Сб орог (Ни Trommel 

4 Gleichstrornmatsren (für Bardiaden 1 Gieschstrammator (Ни Bandiaden) 
Bandgeschwindigkei -615 mmeer: 8.15 mmisäg 





120 Mirañan (Cassette DiF-120 120 Minen (Cassette DHR:120) 














Aulnahmadauer 


+ 





Kanalzahl 2 благасжага@ 2 Siereckande __ 
Айий ушап Aufnahme: 48 und 32 ЕНУ (nu bei Abnahme: 48 nd 22 ЕМ (nur bas 
садат Eingangssigrali dieptaları Eingengssignel) 
Wiedergabe: #844, 1132 kHz Wiedergabe: 48/44,1/30 kHz 
16 Bit linear 16 Bit lines 






2 Hz—22 kHz, +0548 10 Н2—22 kHz (ЕІАЈ) 


für Digitalauinahmen) 
Fremdspannungsabstand D3OD(EIAI 97 ав (IA) 
Dynamikberech 980 dB {ЕЇАЈ | : 90 ан (ЕТА 
Kirriaktor umar 0.005009 under 0,0059 











Сис hlaufschwanku 


unter der Mobortnzg 


Lamp 
Eingang 500 тм, Eingangampedanz 10k Ohm 350 mW, Eingangsimpedanz 47k Ohm 
(Aufzeichnung von Analogsignalen) (ашап von Analogsignalen] 
Ausgang ZW (Eiekiwwer], Ausgangsimpedanz ` | V (E#ekhwvwart), Ausgangsimpsdanz 
höchstens 1k Ohm Wiedergabe von höchstens 100 От Wiedergabe von 
Ansogsgnalen) Ansiogsignaien) 
Dal 7 
Koaxal-Eingang D. 2 V (Sittze-Spizo, 02V (Spize-Spiize), 
Eingengampedanz 75 Ohm Asgangeintpedan:75 Ohm 
Koantal-Ausgang D.5 (Sptzp-Zpizei, 0.58 V. (Spitze-Spitze), 
Eingangsimpedanz 75 Ohm Ашу йрниндапу 75 Ohm 
Optischer Eingang — 15 дат bis — 24 Вт _ 
(Wellenlänge DO ren) 
Ontischer Eingarı — 18 dam (Wellenlänge 660 nm) — 
Kopfhörer 









Aursgangspegeimpedans 


20 mW (32 Ohm 50 rriW {За Ohim) 








Anschlußwerle 220 V. 50 Hz 220 V. 5Ü Hz 
L=sttuqsaulnature SI W = 

ак Н ЕТ, mm 440 х 127х370 s GARE a 7121.5 
Gewicht (пето) 96 kg 420 9 
Fernbedienung RC-DX7030 + System Kabel 





Frequenzgang: 20 H2- 20 kHz, £ 1.0 dB 





et, Z 


20 Hz—20 kHz. + 1:08 20 H2— 20 kH. + ! dB 





Geräuschspannungsabstend: _ 90d Эб dB bie 1 kHz 92 «8 Бе 1:КНг 
Gesamflittaktor ипе 0.01 bei 1 MHz urter 0.04 Dei 1 kHz unter 0.04 bei kHz 
Kanaltrennung über Aü dB über 80 dB be 1 kHz über BO dB bei 1 kHz 














ште Meßbarkeits 
TOO rW AT Ohm 
12 mv 16. Ohm 


ze unter Meibarkei 
700 mWIAT k Ohm 
12 mE Ohm 


Gieichläufsehwankun unter Meibarkeitsgrenze 
Analoga Г | | = 

Kopien Aus Impedanz 15 miw 1б Ойт 
Quantsierung 16 Ви linear, 2 Pre Kanal 
Chersampling 252.8 kH [B lach} 


"AN d D в аң — = = d галла а m == а 1 228 = 
Abmessungen (В x H x T, mmy 14533 5x 130 131 27,5 х 458 13+х 37,5 ж 158 


Gewicht (netto) a 3799 370g E 


Кегпынйепипа RG-P20D PC POD Е 


























16 Bit linear, 2 Pro Kanal 16 Bitinear.2 Pro Kanal 
352.8 kHz [B lach] 88.1 kHz [2 tach) 


kuwaq r ESCH у ъч: ырысы 












KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH 


Rembrücker-Str. 15, 6056 Heusenstamm, Germany 


